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PRESSO  GLI  EREDI  DI  A jVI D L Sii 
Con  permesso , 
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Sans  cet  exercice  primordial  de  1’  art , il  est 
impossibile  de  faire  regulierment  un  pansé» 
meni  d’  arretér  uvee  cerlitude  une  hémor- 
yagie , de  contenir  avee  sureté  les  parties 
jnolles  sorlies  de  leur  lieti  habituel  , de 
maintenir  les  os  fracturés  , et  d’  assujetlir 

les  05  déplaces,  lorsqu’ils  soDt  été  raduits., 

. l'ì'  i 

J'hillaye  Prefac,  pctg,  F, 
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L’  A U T O R li 


A’  SUOI  ALLIEVI. 


La  brevità  del  tempo  per  compiere  le  istitu- 
zioni di  Chirurgia  , ci  costringe  a formare  un 
Compendio  delle  fasciature  , e degli  apparecchi . 
Ilo  proccurato  fare  la  scelta  di  ciò  eli  è più 
necessario , e più  in  uso  presso  i migliori  scrit- 
tori? su  questa  dottrina  , e presentarcene  un  qua- 
dro , che  faccia  al  nostro  proposito . Mentre  però 
voi  ne  siete  istituiti  colla  pratica  applicazione , 
come  mezzo  più  proprio  alla  vostra  intelligen- 
za , non  dovete  affatto  allontanarvi  dalla  hi- 
tura  della  Epidesmologia  del  nostro  Signor 
J incenti  , e da  quella  del  Trattato  delle  Fa- 
sciature del  Ugnar  Thillaye . Ivi  vedrete  bel- 
lamente delincate  le  fasciature , senza  di  che 
non  può  conoscersene  nè  il  meccanismo  , nè 
V applicazione , nè  gli  usi.  Siate  sicuri  che 
nulla  trascuro  per  rendervi  più  facile  il  cam- 
mino nell  arte  che  andrete  a professare , ed 
addestrarvi  in  quelle  parti  che  più  han  hi- 


fogno  delV  esercizio  della  mano  , principale  og- 
getto della  Chirurgia  ; onde  disporvi  a sempre 
più  divenire  utili  all  inferma  Umanità.  Vivete 
felici . 
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PREFAZIONE. 

V 


jhLlla  Chirurgia  Operatoria  è da  rife- 
rirsi il  trattato  degli  apparecchi  e dello 
faciature.  Questa  dottrina , ridotta  già  alla 
perfezione,  concorre  di  sovente  da  se  sola 
alla  cura  di  molti  mali.  La  medicatura 
di  prima  intenzione  delle  ferite  ; il  trat- 
tamento delle  fratture,  e delle  lussazio-' 
ni  ; f espulsione  de’  sieri  infiltrati  nella 
cellulare  soccutanea  ; la  guarigione  dell’er- 
nie  recenti e libere,  e quindi  l’ allon- 
tanamento dello  strangolamento;  l’arresto 
della  emorragia; l’estensione  continua  nelle 
tratture  obblique  ; la  riunione  de  rimedj" 


in  qualunque  offesa  locale  , ed  esterna  ecM 
tutto  richiede  le  regole  della  esatta  appli- 
cazione degli  apparecchi , e delle  fasce. 
A ciò  si  dee  il  miglioramento  detrattati 
sulle  ferite  con  perdita  di  sostanza  ; sulle 
piaghe  ; e soprattutto  sulle  fratture,  e lus- 
sazioni , dove  tanto  si  distinguono  De- 
sault,  Boyer,  Baumeres,  e’I  nostro  Jaco- 
pi , alla  sagacità  de’ quali  V arte  di  curare 
gli  esterni  mali  riconosce  rallontanamento 
dello  storpio.  Goll’ajuto  degli  apparecchi, 
e delle  fasciature  , si  ottengono  de’buoni 
risultati  nelle  operazioni  Chirurgiche  , co- 
me terebrazioni,  paracentesi,  punture  dei- 
fi  ascite,  amputazioni,  erniotomie,  estir- 
pazioni di  tumori , aperture  degli  asces- 
si , e cosi  discorrendo. 

Nell’  apprendere  il  ’ Trattato  delle  Fa- 
sciature , si  deve  dimostrare  un  genio  per 
questa  dottrina;  giacche  nell’esercizio  della 
Clinica  Chirurgica  si  offrono  spesso  delle 
circostanze  da  farne  del! s modificazioni, 
a norma  de’moltipiici,  e differenti  casi  , 
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che  potranno  occorrere.  Non  è*af fatto  pas- 
sibile apprendere  nelle  istituzioni  la  va- 
rietà delle  fasciature,  dipendente  dal  sito, 
dalla  direzione,  e dalla  profondità  dell’of- 
fesa  j dalla  complicazione  di  altri  mali  ; 
dalla  sopravvenienza  degli  accidenti  ; dal 
movimento  della  parte  affetta  ; dall’  età 
dell’infermo,  e dalla  sua  diatesi.  È di  bene 
gittare  lo  sguardo  su  quelle  ingegnose  don- 
ne rachitiche , che  con  appropriati  appa- 
recchi sanno  ben  nascondere  siffatto  vizio 
organico.  Anche  il  volgo  decide  dell’abi- 
lità del  Proiessore  , dall’ osservare  la  fascia 
ingegnosamente  applicata.  Il  vario  orna- 
mento nel  vestire  degli  Uomini,  e soprat- 
tutto delle  donne  , è per  lo  più  il  pro- 
dotto di  sagacità  nell’invenzione  degli  ap- 
parecchi, e delle  fasce.  Qual  vantaggio  non 
hanno  ricevuto  gli  uomini  dall’  uso  delle 
cinghie  de  calzoni? 

Dividerò  questo  Compendio  in  quattro 
pai  ti  . I.  Apparecchi  , e fasciature  in  ge- 
nerale : li.  Fasciatura  del  Capo,  e del 


( » ) 

Collo  : XII#  Fasciature  del  Tronco  : IV. 
Fasciature  degli  Estremi,  superiori  , ed 
inferiori. 


* 
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PARTE  I. 

APPARECCHI , E FALCIATURE 
IN  GENERALE. 


CAP,  I. 

APPARECCHI  IN  GENERALE. 

% 

*00$00:i:«* : 

§•  i- 

Dicesi  apparecchio , Pammaniraento  di  tutto 
ciò  di’ è necessario  per  fare  una  esatta  medi- 
catura , o per  eseguire  qualche  operazione. 
Per  la  prima  richiedonsi  le  fasce  , le  pezze  , 
le  fdaccia  ec.  : per  le  seconde  sono  anche  ne- 
cessari gli  opportuni  strumenti  , de’  quali  si  fa 
parola  nella  medicina  operatoria. 

a.  E di  Lene  che  gli  apparecchi  siano  rad- 
doppiati ? soprattutto  uel  caso  di  emorragia, 
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affrn clic , dovendosene  subito  apporre  un  altro, 
non  si  perda  del  tempo  , a discapito  dell’  in- 
fermo. 

5.  L’  apparecchio  risulta  : I.  delle  filaccia  : 
II.  delie  pezze  : 111.  de’  nastri  : IV.  He?  fan- 
noni : V.  delle  stecche:  VI.  d e?  cartoni  : VII, 
della  gabbia  : Vili,  delle  traverse . 

I. 

FILACCIA. 

4*  Le  filaccia  , dette  volgarmente  sfili  , o 
sfilacci  , sono  o raschiate  , 0 sjiiaic.  Le  prime, 
a somiglianza  di  bambagia  , risultano  dall’  a- 
brasura  di  una  pezza  di  lino  usata  ; e si  ado- 
perano nel  caso  di  assorbire  la  gran  copia  di 
umore  prodotto  dalla  piaga. 

5.  Le  filaccia  sfilate  sono  un  cumulo  di 
fili  tratti  dal  pannolino  usato  ; c debbono  es- 
ser molli  , alquanto  sottili  , soffici  , piuttosto 
1 tingili  , e di  lunghezza  eguale.  Desse  sono  di 
grandissimo  uso  nelle  medicature  delle  ferite  , 
e delle  piaghe  ; difendono  dal  contatto  deì- 
P aria  ; assorbiscono  , e prosciugano.  Si  adopra- 
no  > 0 semplicemente  , 0 spalmate  di  qualche 
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unguento  , o balsamo  ; come  pure  bagnate  in 
qualche  liquido. 

6.  Gli  sfilacci  o si  usano  alla  rinfusa  , per 
nettare  una  ferita,  lina  piaga:  o per  riem- 
pire un  voto  ; c diconsi  informi  : ovvero  se  ne 
compongono  de’  corpi  in  varj  modi  ; e cliia- 
mansi  configurati  : con  essi  formatisi  le  fal- 
delle , la  torunda  , il  polvi  scolo  , il  p essano. 

7.  Le  faldelle  sono  composte  di  sfili  ordi- 
nali in  modo  , che  ne  risulti  un  corpo  , o 
bislungo  , o rotondo.  La  faldella  bislunga  si 

«D 

eseguirà  prendendo  colla  destra  mano  un  grup- 
po di  sfili , da  ordinarsi  sulla  sinistra  : indi 

se  ne  rovesceranuo  gli  estremi,  senza  formare 
durezze  , ed  ineguaglianze  : se  ne  recide- 

ranno le  punte  ineguali  ; ovvero  si  libe- 
ranno col  filo.  Quando  poi  gli  sfili  ordi- 
nali sulla  sinistra  mano  si  faranno  girare  in- 
torno  , ne  risulterà  la  faldella  rotonda.  Tali 
configurazioni  degli  sfili  si  faranno  corrispon- 
deic  alla  varia  figura  delle  offese  , le  quali 
dovranno  rimanerne  esattamente  coverte.  In 
generale , le  faldelle  debbono  èssere  molli;  di 
varia  grandezza  , e doppiezza  , 'giusta  le  di- 
mensioni , c la  qualità  della  ferita  ; cd  ove 
questa  fosse  molto  ampia  , richiederà  più  fui- 
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delle.  Dovendosi  applicare  sulle  faldelle  qual- 
che unguento  , fa  d’uopo  apporlo  giusta  il  di- 
retto , o curvo  cammino  degli  sfili . 

o 

o.  Le  faldelle  rotonde  convengono  ancora 
nelle  ferite  con  emorragia  , per  le  quali  si 
farà  la  piramide  inversa  , eh’  è F unione  di 
molte  faldelle  rotonde,  gradatamente  crescen- 
ti.  La  più  picciola  , o semplice,  o bagnata 
in  qualche  stittico  , si  apporrà  su  F apertura 
del  vase  ferito  : a questa  succederà  la  seconda 
più  grande  : indi  la  terza  sempre  maggiore  y 
lino  alla  quinta  , ed  alla  sesta. 

C).  La  torunda  , detta  anche  stuello  , ò un 
corpo  di  sfili  ridotti  alla  figura  di  un  cono. 
Taluni  sogliono  farla  anche  con  la  pezza.  Ap- 
plicati gli  sfili  , ed  ordinati  sulla  sinistra  ma- 
no , si  rovesceranno  in  modo  , che  colla  stessa 
mano  se  ne  farà  l’apice , mentre  colla  sinistra 
si  fa  la  base.  Vi  sono  le  torunde  attive , c pas- 
sive. Le  prime  servono  a dilatare  un’apertura 
alquanto  stretta  : le  seconde  si  usano  per  man- 
tenere alquanto  aperte  le  offese  , onde  dare 
1’  uscita  a qualche  sostanza.  Sono  rari  i casi 
da  applicare  le  torunde  ; giacche  si  è ben 
conosciuto  il  vantaggio  di  medicare  le  ferite 
di  prima  intenzione  , ciò  che  incomincia  a 
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praticarsi  anche  nelle  piaghe.  Quando  però  la 
presenza  di  corpo  estraneo  in  piaga  sinuosa  , 

0 fistolosa , richiedesse  la  torunda  , debb’ essere 
picciola  , e molle  ; poiché  la  dura  porterebbe 
irritazione  , od  infiammazione , e renderebbe  le 
labbra  callose.  Ove  si  dovesse  applicare  la  to- 
runda.  in  luogo  , che  comunichi  con  qualche 
cavità  , converrà  ligarc  un  filo  intorno  alla 
base,  per  impedirne  la  penetrazione. 

io.  Le  torunde  attive  sono  fatte  di  spugna 
preparata  , o della  radice  di  genziana.  Qui 
però  rapportar  dovete  gli  altri  mezzi > dilatan- 
ti , di  cui  si  serve  la  Chirurgia  , come  le  corde 
di  minugia  , le  candelette , i cateteri  flessibi- 
li , i tubi  di  argento  , i cilindri  di  piombo  , 

1 bottoni  di  filo,  le  palle  di  cera  ec.  La  spu- 
gna sopraffina  , e ben  lavata  , si  prepara  col- 
V inzupparla  nel  bianco  dell’uovo:  indi,  liga- 
ta  strettamente  col  filo  avvolto  a spira  , si  fa 
prosciugare  o al  sole  , o al  fuoco.  Quando  poi 
è ben  diseccata  , se  ne  taglia  una  porzione  ; 
"vi  si  toglie  il  filo  ; si  modifica  con  la  forbice, 
come  una  torunda  ; e si  applica.  L’ umido 
della  parte  affetta  la  renderà  attiva  , facendola 
dilatare. 

1 1 * L<a  radice  di  genziana  si  taglia  , e si 
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riduce  a figura  conica  : indi  in  un  solco  , fatto 
a bella  posta  all’ intorno  della  sua  base,  si  fa 
girare  un  filo,  e si  applica.  Le  torunde  sono 
a ragione  andate  in  disuso. 

12..  Gli  altri  mezzi  dilatanti  , come  le  cor- 
de di  minugia  ; le  candelette  , o di  pezze  , 

0 di  gomma  elastica;  ed  i cateteri  flessibili,  si 
applicano  negli  stringimenti  dell’uretra  ; c nelle 
fistole  profonde  , o strette  , o penetranti  in 
qualche  cavità,  dove  più  di  tutto  convengono 

1 cateteri  elastici  , da  preferirsi  ai  tubi  di  ar- 

gento, perchè  duri.  Ne’  cauterj  poi  suole  ap- 
plicarsi la  cera  , o ’l  bottone  di  filo  : di  tali 

applicazioni  però  ci  occuperemo  nel  dettaglio 
delle  fasciature, 

io.  Il  pulviscolo  e una  piramide  di  sfili  , 
composta  di  due  coni  , uniti  nella  base.  Ordi- 
nati gli  sfili  sulla  mano  sinistra  , se  ne  rove- 
sciano gli  estremi  in  modo,  che  coll’ ajuto  di 
ambe  le  mani,  vengano  a fare  in  mezzo  una 
base  comune.  11  pulviscolo  conviene  nelle  pia- 
ghe di  figura  ellittica. 

ìZp  Il  pessario  è un  glomere  di  sfili  , al- 
quanto duro  , di  figura  cilindrica , avvolto  con 
un  filo  spiralmente.  Si  applica  nella  vagina  , 
o nell’  intestino  retto , pel  prolasso  , o per  1’  e- 
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morragia  (1).  Quando  la  perdita  del  sangue 
sia  profusa  , e si  richiedesse  un  corpo  che  c- 
sattamente  ne  chiuda  l’uscita,  converrà  far 
uso  di  molte  torunde  , fissate  col  filo  , onde 
vèngano  meglio  ad  appianarsi  le  ineguaglian- 
ze , eh’  esistono  nelle  superficie  interne  della 
pelvi» 


PEZZE. 


i5.  Le  pezze  debbono  essere  di  tela  bian- 
ca , usata , morbida  , e lavata  ; di  lino  , o di 

* 

canape;  non  già  di  lana , seta  , o cotone. 
Debbono  essere  senza  ineguaglianze , senza 
orletti  , senza  cuciture , e non  lacerate.  Con 


(i)  Per  V emorragia  nell'  interno  deir  in- 
testino retto  suole  anche  usarsi  una  vescica  , 
che,  introdotta  nell’ ano  , si  fa  gonfiare , c quin- 
di se  nc  stringe  esattamente  V apertura . Pel 
prolasso  poi  della  vagina , si  preferisce  la  spu- 
gna j corno  mezzo  più  acconcio « 
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le  pezze  si  fanno: le  compresse  ; le  pezze  cjua- 
ct rate  ; le  lunghette  ; i difensivi  ; i cuscinetti  ; 
le  croci  di  Malta  ; i bordonetti  ; le  pezze 
sfioccale  ; le  strisce  di  empi  astro  attaccaticcio  ; 
la  coda  di  rondine  ; f interrossea  ; la  sindone  ; 
il  Zampò  ; le  pezze  informi. 

16.  Le  compresse  sono  pezze  piegate  a 
quattro  , sci  , o più.  raddoppiature  , per  fare, 
coll’ ajuto  della  fascia,  una  conveniente  pres- 
sione. Si  usano  nella  medicatura  di  prima 
intenzione  delie  ferite,  e delle  piaghe  , nelle 
quali  la  lunghezza  delle  compresse  debh’esserè 
un  po’  più  grande.  Si  applicano  ancora  verso 
il  fondo  delle  fistole  , e de’seni , che  interessa- 
no le  parti  molli,  per  allontanare  rumore  , 
mercè  F ajuto  della  fascia  espulsiva.  Conven- 
gono altresì  come  mezzi  , che  tengono  lontani 
alcuni  corpi , come  nelle  ossa  dell’  ulna  , e del 
rapaio  , nella  frattura  dell’antibraccio.  Ove  poi 
siavi  bisogno  di  più  valida  compressione  , si 
pongono  in  uso  le  piastre  di  piombo , come 
avviene  per  i tumori  cistici.  Vi  sono  final- 
mente le  compresse  graduate  , risultanti  di 
varie  raddoppiature  , che  si  elevano  succes- 
sivamente a foggia  di  gradini  , da  applicarsi 
nelle  parti  molto  avvallate  , aflmchè  ? riempi- 
to n« 


l 
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ione  il  voto  , la  fascia  vi  faccia  un’  equa- 
bile co  repressione. 

17.  Porcile  la  forza  delle  compresse  sia  va- 
lida , debbonsi  esse  configurare  a norma  della 
parte  affetta. 

18.  Le  pezze  quadrate  , dette  ancora  con- 
tentive , vengono  formate  di  due,  tre  , o 
quattro  raddoppiature  di  un  pezzo  di  tela  : e 
sono  destinate  a contenere  1’  apparecchio  de- 
gli sfili , delle  compresse',  o di  altro  applicato 
sulla  parte  offesa.  Vengono  dette  quadrate  * 
per  la  figura  che  ne  hanno  : spesso  però  sono 
anche  quadrangolari.  La  larghezza  di  queste 
pezze  debh’  essere  sempre  maggiore  di  quella 
del  sottoposto  apparecchio.  Non  vi  è medica- 
tura di  piaghe  , e di  ferite  ; non  applicazione 
di  rimedio  , senza  la  pezza  contentiva. 

iq.  Le  lunghette  sono  raddoppiature  di 
pezze  lunghe  , fissate  nelle  loro  estremità , e 
destinate  a mantenere  avvicinate  , mercè  la 
compressione  , alcune  parti  allontanate  tra  lo- 
ro, come  nella  rotula,  nelPoJecranon  , c nel 
calcagno  , i pezzi  fratturati  ; ovvero  ne’tendini 
rodi , per  far  restare  in  una  permanente  posi-» 
zionc  d membro  offeso  , come  l’estensione  con- 
tinua del  piede , nella  rottura  del  tendine  di 
Achille. 
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io.  I difensivi  sono  pezze  raddoppiate , de- 
stinate a difèndere  la  cute  dalla  valida  com- 
pressione de’  corpi  duri  , ‘come  stecche  , car- 
toni ec. , per  le  fratture;  ovvero  per  l’ernia , la 
cintura  di  ferro,  il  capo  del  cinto;  o per  la 
lussazione  inveterata  , i lacci  estensivi  ee.  ; i 
quali  lian  bisogno  al  di  sotto  , dove  compri- 
mono , di  qualche  pezza  raddoppiata. 

ai.  I cuscinetti  sono  sacchetti  di  pezze  ri- 
pieni di  stoppa  , di  bambagia  , o di  crini  di 
cavallo,  che  sono  i migliori  ; oppure  di  cru- 
sca, sfili  , pezze  , o paglia.  Sono  destinati  a 
meglio  difendere  la  cute  dalla  compressione 
delle  stecche  pesanti,  cd  inflessibili',  come  nel- 
la macchina  dell’  estensione  continua  per  la 
frattura  del  collo  del  femore.  Vi  è anche  il 
cuscino  conico, per  la  frattura  della  clavicola  , 
con  la  permanente  estensione  y e contro-esten- 
sione. Ve  n*  è un  altro  simile  a ciambella  , 
chiamato  volgarmente  tortanetto,  per  difendere 
il  calcagno  dal  decubito.  Si  fanno  i cuscinetti 
per  1 Imbonì  , ì quali  consistono  in  due  pezze 
quadrate  , imbottite  di  stoppa  , o di  bamba- 
gia , con  de’  nastri  bastantemente  lunghi , ap- 
posti a’quattro  angoli.  XJsansi  in  line  i cuscini 
dinar]  di  l^tto^per  dure  alle  parli  oilesc  o $ 
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qpiu  opportuna  situazione,  appoggio  ee. 

22.  Le  croci  di  Malta  sono  pezze  quadrate 
incise  negli  angoli  , da  servire  come  pezze  con- 
tentive nell7 amputazione.  Vi  è la  croce  di  Mal- 
ta per  l’asta  virile  , in  mezzo  della  quale  si 
fa  un’apertura  per  l’uscita  dell’ urina  dall’u- 
retra: Vi  sono  ancora  le  mezze  croci  di  Mal- 
ta , dove  le  incisioni  si  fanno  solo  a due  an- 
gon.  , ; * • 

i3.  I bordonetti  consistono  in  piccioli  cilin- 
dri, della  doppiezza  di  una  penna  da  scrive- 
re , c della  lunghezza  di  tre  pollici  circa  , for- 
mati di  pezze  incerate  in  ambe  le  superfìcie  7 
ed  arrotolate  tra  le  dita.  Si  usano  nell’  allac- 
ciatura di  un  gran  vase  sanguigno  , onde  di- 
fendere dalla  lacerazione  le  tuniche. 

2/{.  Le  pezze  sfioccafe  sono  strisce  di  pan- 
nolino  , le  quali  hanno  i due  margini  latera- 
li mancanti  di  alcuni  di  que’  fili  posti  per  lun- 
ghezza. 1 J n tempo  solevano  applicarsi  ne’  rasi 
dei  setone  , eh’  e stato  bandito.  Ove  però  bi- 
sognasse la  presenza  di  un  corpo  , clic  servis- 
se di  veicolo  per  dar  P uscita  ad  una  materia 
purulenta,  o di  altra  natura,  raccolta  in  qual- 
che cavita  , come  nel  petto.,  ci  serviamo  del 
Piastre  ; giacche  la  pezzk  shoccata  può  di  Ieg_- 


( 
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gieri  lasciare  dentro  della  ferita  degli  sfili  -, 
che  agirebbero  da  corpi  estranei , a detrimento 
dell’  infermo. 

a5.  Le  strisce  di  empiastro  attaccaticcio  , o 
adesivo,  sono  pezzi  di  tela,  stretti  , e lunghi, 
in  una  delle  superficie  de’  quali  sia  stato  spal- 
mato un  empiastro  tenace,  e piceo.  La  recen- 
te Chirurgia  ne  fa  a ragione  un  grande  uso  , 
per  la  medicatura  di  prima  intenzione  , in  mo- 
do che  ogni  professore  ne  dee  esser  provvisto  > 
ed  insinuare  le  famiglie  numerose  anche  di 
averne  , per  le  ferite  casuali  , che  possono 
avvenire.  Degli  empiastri  adesivi  ve  n’  ha  di 
varie  sorti  ; noi  però  ci  serviamo  del  taffetà 
d’  Inohiltérra  , e del  nostrale  ; dell’  empiastro 
di  Andrea  della  Croce  ; o di  diachilon  con  le 
gomme  , e per  i poveri  di  quello  di  pece. 

Il  taffetà  inglese  contiene  una  gomma , mol- 
to adesiva  appena  clic  si  bagna.  Quando  al 
taffetà  si  spalmi  la  colla  di  pesce  , si  farà  il 
nostrale  : questo  però  è alquanto  imperfetto. 

L’  empiastro  di  Andrea  della  Croce  c conw 
posto  di  : 

Pece  Resina  , mezza  libbra  ; 

Gomma  Llemi  , due  once  ; 

Trementina  , ed 
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Olio  di  lauro,  di  ciascuno  un’oncia. 

Si  spalmi  su  di  una  pezza  fina  , ma  forte. 

L’empiastro  diachflon  gommoso  risulta  di  : 

Empiastro  Diachilon  semplice,  quattr’once  ; 

Resina  bianca  , un’  oncia  ; 

Da  spalmarsi  sulla  pezza. 

L’unione  poi  della  pece..,  e della  resina,  i 
parti  eguali , forma  1’  empiastro  picco. 

Qualunque  sia  1’  empiastro  da  applicarsi  , 
eccone  le  regole.  Se  ne  debbono  formare  del- 
le  strisce  piuttosto  lunghe  , affinché  facciano 
una  buona  presa.  Ove  sianvi  de’ peli,  si  deb- 
bono abradere.  Si  prosciughi  esattamente  I’ of- 
fesa , non  meno  che  le  sue  adjacenze.  Si  av- 
vicinino esattamente  le  labbra  della  ferita  , sen- 
za formare  alcuna  ineguaglianza.  Si  bagni  con 
acqua  il  taffetà  : gli  altri  empiastri  si  faccia- 
no ammollire  al  fuoco.  Della  metà  di  ciascu- 
na striscia  se  ne  faccia  l’applicazione,  prima  da 
un  lato  della  ferita,  comprimendone  tutta  l’e- 
stensione ; indi  si  passi  ad  applicare  1’  altra 
meta,  verso  1’  altro  labbro  ferito.  Cosi  si  faccia 
per  le  altre  strisce.  Dovendosi  però  riunire  di 
prima  intenzione  una  ferita  con  perdita  di  so- 
stanza , ovvero  una  piaga  , e di  bene  che  la 
lunghezza  delle  anzidette  strisce  sia  tale,  da 


abbracciare  tutta  la  circonferenza  del  membro 

31011  so‘°  ^ ma  anche  di  più , per  decussarsi 
sulla  parte  offesa. 

2,6.  La  coda  di  rondine  è una  pezza  , lunga 
tre  palmi,  c più;  larga  tre,  in  quattro  pollici; 
divisa  a metà  della  sua  lunghezza  ; e destinata 
a difendere  le  carni  dalla  serra  , quando  fassi 
P amputazione  del  femore,  o dell’omero. 

37.  L’mterossea  e una  pezza,  lunga  tre  pal- 
mi , e più  ; larga  cinque  pollici  ; divisa  a me- 
tà della  sua  lunghezza  in  tre  parti  eguali , det- 
te .Rondelle;  e si  adopera  nel  caso  di  amputa- 
zione della  gamba  , c deli’  antibraccio  , onde 
difendere  le  carni  dalla  serra.  La  bendella  di 
mezzo  si  farà  passare  in  mezzo  alle  due  ossa; 
e le  altre  due  andranno  a cadere  nelle  parti 
laterali  , per  decussarsi  nella  parte  opposta, 

28.  La  sindone  è una  pezza  di  figura  cir- 
colare , il  cui  diametro  debb’  essere  più  gran- 
de di  quello  della  ferita.  Gli  antichi  la  usava- 
no di  metallo  perforalo  ; ma  la  durezza  , ed 
il  peso  la  rendevano  nociva.  Vi  si  attacca  nel 
centro  un  filo , per  tirarlo,  nel  levarsi  l’apparec- 
chio. Tal  filo  pevò  non  dee  rimanere  annoda- 
lo nella  superficie  inferiore  della  sindone  ; 
ma  sibene  fermato  con  due  punti  di  cucitura* 
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L’uso  dc}la  sindone  è di  leggermente  comprime- 
re la  dura  madre,  o il  cervello , nella  terebra- 
zione , per  evitare  la  formazione  de’fonirhi;  e 
nelle  ferite  penetranti' dell’ addome,  per  impe- 
dire la  procidenza  de’  visceri  sottoposti. 

zy.  11  lampo  consiste  in  una  palla  alquan- 
to dura,  ripiena  di  stoppa,  bambagia,  crini, 
o altro  ; c si  usa  per  riempire  un  Voto  , per 
impedire  lo  spostamento  di  qualche  parie  , e 
per  comprimere  fortemente  nn  vase  aperto.  11 
lampo,  si  usava  un  tempo  per  applicarlo  sotto 
dell’ascella  , dopo  riposta  la  lussazione  del  capo 
deb  omero  , a fin  di  tener  lontano  un  nuovo 
spostamento.  Vi  e La  palla  del  torn  ielle  Ilo , e 
quella  del  cinto  erniario  , Y uso  delle  quali  è 
di  eseguire  una  permanente  compressione. 

5o.  Le  pezze  informi  sono  quelle  che  si  usa- 
no per  la  lavatura  delle  piaghe,  in  mancanza 
dL  un  appropriato  vasc  col  becco.  Si  usano  an- 
cora per  prosciugare  le  patti  adiacenti  ali’  of- 
fesa , qualora  manchi  la  spugna , che  sarebbe 
più  adatta  , soprattutto  quando  vi  e grande  rac- 
colta di  sangue,  o di  altro  liquido. 
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in. 

NASTRI. 

« r 

oi.  I nastri  sono  que’  corpi  di  seta  , die 
diconsi  volgarmente  fettucce  ; o di  filo,  cliia- 
fcnati  limacce.  L’  uilìzio  de’  nastri  c di  meglio 
fissare  l’apparecchio  delle  fratture  ; come  pu- 
re di  far  bene  combaciare  i fannoni , ed  i con- 
trofannoni  ai  lati  di  un  estremo  fratturato  : e 
qualche  volta  essi  servono  ancora  per  legare  il 
piede , o la  mano  del  feto  nel  caso  della  ver- 
sione. Un  tempo  si  fissavano  i nastri  all’  estre- 
mità delle  fasce  ; ma  ciò  si  c proscritto  , per 
la  ruvida  compressione  che  facevano  i nodi. 

Qui  si  riferiscono  i nastrili i , che  sono  i li- 
li  di  seta,  o di  lino  incerati;  indi  raddoppia- 
ti , ed  incerati  di  nuovo  , in  modo  che  ne  ri- 
sulti una  fettuccina.  Si  adoprano  nella  liga- 
tura  de’  vasi  sanguigni , sì  nelle  ferite  , che 
nelle  amputazioni;  come  pure  nell’estirpazio- 
ne de’  grandi  tumori  ; nelle  ancurisme  esterne; 
e finalmente  nella  ligatura  del  cordone  ombe- 
licale. Spesso  dc’naslrini  se  ne  armano  gli  aghi. 
Jtfcl  fare  ì’  apparecchio  per  eseguire  la  ligatu* 
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*a  de*  grandi  vasi  sanguigni  , proponetevi  di 
farlo  triplicato,  per  qualunque  evento. 

Talora  si  usano  i nastrini  per  le  cuciture , 
dette  anche  suture  cruenti  ; come  nel  labbro 
leporino,  nel. a gastorafìa  , nell’ enterorafia  ec. 
In  simili  casi  però  suole  bastare  un  sol  filo  for- 
te , incerato. 

Dovete  distinguere  i nastrini  dai  cordoncini \ 
i quali , sebbene  possano  esser  di  filo , o di  se- 
ta , incerati  come  i primi  , pure  nel  raddop- 
piarli , e tornarli  ad  incerare  , si  contorcono 
in  guisa  , che  ne  risulta  un  corpo  rotondo;  e 
quindi  più  atti  a lacerare.  Questi  si  usano  nel- 
1’  estirpi  zionc  de’  tumori  sarcomatosi , che  han- 
no il  peduncolo  stretto;  o nell’ operazione  mi- 
sta d’  incisione  , e ligatura  , ove  la  base  del 
tumore  sia  grande  ; c qualche  volta  nella  cu- 
ra delle  fistole  dell’  ano  , per  le  quali  però  sa- 
rebbe meglio  la  corda. 

A proposito  di  ligatura  , i dentisti  sogliono 
a\cre  anche  i fili  di  metallo,  precisamente  d 
oro,  o di  argento,  per  ligare  i denti  vacillan- 
ti , o gli  artefatti. 

Distinguete  ancora  i nastri  dai  lacci , che 
sono  corpi  hen  doppj  di  seta  , simili  alle  trine 
per  cairozze.  Si  usavano  nella  estensione  , e 


/ 
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contro-estensione  , per  le  lussazioni , 6 fratture. 
Al  presente  però  non  sono  più  in  uso  ; giac- 
che sì  sono  meglio  conosciuti  i principi  del- 
P applicazione  delle  indicate  potenze;  tranne  il 
caso  in  cui,  per  la  lussazione  alquanto  invete- 
rata , vi  sia  bisogno  di  una  grandissima  forza, 
per  la  riposizione  : è dì  bene  che  allora  si  ap- 
plichino prima  de’  difensivi  ( 2,0  ) , onde 

allontanare  il  pericolo  deilo  strangolamento» 


IV. 

F AN  N ON  I. 


5a.  I fannoni  consistono  in  un  lenzuolo  ar- 
rotolato in  modo  , che  ne  risultino  due  cilin- 
dri , destinati  a mantenere  in  sito  qualche  ar- 
to offeso , soprattutto  fratturato.  Quando  la  le- 
sione sia  tale  , da  richiedere  la  posizione  este- 
sa , i cilindri  de’ fannoni  s’ imbottiscono  di 
due  altri  corpi  cilindrici  , che  sogliono  essere 
di  legno  * a causa  pero  della  loro  duiczza  , 
si  preferiscono  due  sacchetti,  ripieni  di  ciuscaj 
0 di  paglia  incisa  a piccoli  pezzi. 

Vi  sono  anche  1 contro~f annoili , formati  di 
^ lenzuola  arrotolato  coxite  il  primo  j,  da 
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]x)rsì  sopra  de’  fannoni  , per  dare  alla  parie  af- 
letta  più  stabile  appoggio.  Tanto  i fannoni  > 
quanto  i contro-fannoni  si  dovranno  fissare  cogli 
opportuni  nastri  ( §.  5i.  ) , da  ligarsi  nella 
parte  esterna. 


' STEC  C li  E. 

* \ 

35.  Le  stecche  , chiamate  col  termine  più 
proprio  assicelle , sono  flessibili , ed  inflessibili. 
Le  flessibili  sono  di  tavole  dette  a jogHet te  : 
le  inflessibili  sono  di  legno  a tavolette.  Per 
1 apparecchio  delle  stecche  flessibili  dovete  pren- 
derne tre,  o quattro  , la  larghezza  delle  qua- 
li corrisponda  alla  circonferenza  dell’  arti-colo 
fi  attillato*  con  le  relative  lunghezze,  in  mòdo 
da  distinguere  la  stecca  anteriore , la  posterio- 
re, P interna  , e la  esterna . A ciascuna  stecca 
i c toglierete  gii  angoli  , e darete  quella  figu- 
ra , che  corrisponde  al  sito  in  cui  dovrà  ap- 
plicarsi; e dopo  avervi  apposta  all’intorno  del- 

- S-0I’l,a  ’ bamLagia  » O altro  , vi  avvolgerete 
spiralmente  la  fascia  , e farete  cosi  le  stecche 
yesute.  Romperete  poscia  in  una  , o due  par- 


ii  ciascuna  stecca  per  la  loro  lunghezza,  on- 
de meglio  adattarla  alla  convessità  della  parte 
fratturata.  L’  apparecchio  colle  stecche  flessibi- 
li conviene  più  ai  giovanetti , che  non  hanno 
un  sufficiente  discernimento  , da  conoscere  la 
necessità  di  dovere  stare  in  riposo.  Sogliono 
farsi  le  stecche  anche  di  latta  : in  Napoli  pe- 
rò non  molto  si  usano  , forse  per  la  durezza  , 
e pel  peso  , ciò  che  potrebbe  incomodare  Fin- 
fermo. 

Le  stecche  inflessibili  convengono  nel  caso 
dell’  estensione  continua  , per  le  fratture  del 
femore,  per  le  obblicpie  del  corpo  del  medesimo 
osso,  e della  gamba.  Usansi  ancora  per  mante- 
nere nella  perfetta  estensione  Fantibraccio  , per 
la  frattura  dell’  olecranon  ; e la  gamba  , per 
quella  della  rotula.  Colle  stecche  inflessibili  si 
fanno  altresì  la  stecca  palmare , per  la  mano  ; e 
la  plani  are  , pel  piede.  Nell’  applicazione  del- 
le stecche  inflessibili  , abbiate  la  cura  di  ap- 
porre tra  esse  , e la  parte  affetta  de’  doppj  cu- 
scinetti ( §.  ai.  ) , ond’  evitare  la  forte  compres- 
sione , che  spesso , ne’vecchi  particolarmente  , 
porta  la  cangrena. 
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VI. 

» 

I 

CARTON  r. 

54.  I Cartoni  debbono  avere  una  doppiezza, 
e consistenza , da  rassomigliare  a quella  della 
sola  , che  può  anche  usarsi.  Convengono  pel- 
le fratture  negli  adulti  , clic  conoscono  la  ne- 
cessità della  quiete  nel  letto.  Si  tagliano  in 
modo,  da  abbracciare  tutta  la  circonferenza  del- 
la parte  affetta.  Tolti  gli  angoli  , vi  si  spruz- 
za dell’  acqua  in  quella  delle  due  superficie  , 
che  dovrà  essere  interna  , onde  si  possa  piega- 
re , ed  accomodare  alla  figura  dell’articolo.  Per 
le  fratture  in  persona  de’ neonati,  basterà  una 
carta  da  giuoco,  invece  del  cartone  , troppo  du- 
ro per  si  tenera  età. 

Ciò  die  si  e detto  del  cartone  , vale  anche 
per  la  sola  , con  la  quale  suol  farsi  un  appa- 
recchio , nel  caso  di  frattura  permanente  dei- 
fi  omero,  formandone  un  braccialetto.  Ne’ casi  pe- 
rò di  frattura  invecchiata,  c non  consolidata, 
ò da  preferirsi  il  braccialetto  di  latta,  la  qua- 
le dà  un  maggiore  appoggio  alla  parte. 
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VII. 

) 

SÀBBIA. 

55.  La  gabbia  è lina  macchina  di  legno  T 
clic  risulta  di  due  archi  , o semiarchi  fissati 
da  tre  stecche  inflessibili , che  ne  fanno  la  ba- 
se; c da  una  flessibile  , che  unisce  la  sommi- 
tà de’ due  archi.  E5  dessa  destinata  a mante- 
nere elevate  le  coverture  del  letto  , nel  caso 
di  fratture  nell’  estremità  inferiori , per  difen- 
dere il  piede  da  qualunque  peso  , e farlo  re- 
star sempre  nella  opportuna  posizione.  Ben  si 
comprende  , che  f altezza  della  gabbia  deb- 
b’ essere  sempre  maggiore  di  quella  del  piede». 

Vili»  » 

TRAVERSE. 

56.  Le  traverse  si  formano  di  lenzuola  pie- 
gate a quattro  doppj , e poste  sotto  dell’ infer- 
mo nel  letto  , in  modo  clic  si  estendano  dal 
dorso  , fino  quasi  alla  metà  de’  femori.  Conven- 
gono ne’ casi  di  fratture,  soprattutto  deli’ estro- 
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mità  inferiori  ; o di  lunghe  malattie  , per  le 
quali  hi  d’  uopo  giacere  lungamente  nel  letto. 
Si  usano  per  la  nettezza  , principalmente  quan- 
do 1’  infermo  e costretto  di  fare  1’  evacuazioni 
naturali  nel  letto,  colf  ajuto  della  pala;  doven- 
dosi bandire  i letti  volgarmente  detti  perdati , 
dove  f infermo  rimare  affossato  , a danno  del- 
la frattura.  L.e  traverse  servono  ancora  onde  in- 
nalzale il  maialo  , ed  osservarlo  nell'osso  sacro, 
nelle  scapole  , e ne’  troncameli  per  le  alterazio- 
ni , o piaghe  di  decubito.  Oliando  la  traversa 
sia  sporca  , nell’ apporsi  la  polita,  cucirete  i’ una 
all  estremità  dell’altra:  indi,  senza  muovere  il 
paziente,  tirerete  dall’ altro  estremo  la  vecchia? 
cm  succederà  la  nuova,  laudate  che  la  traversa 
non  faccia  mai  rimile. 

O 

07.  Oltre  gl’ indicati  pezzi  dell’  apparecchio  * 
dn  tenersi  ben-  d sposti  in  sito  opportuno,  con- 
viene avere  sempre  pronti  gli  aghi , armati  di  fi- 
lo ; la  forbice  ; le  spille  ; e , quando  l’uopo  il  ri- 
clnegga  , anche  qualche  medicina  indicala  dalla 
natura  dell’  offesa  , senza  però  abusare  de’  bal- 
sami 5 degli  unguenti,  degli  eli.vir,  e de’bquo- 
ri , clie  a giusto  titolo  si  riguardano  talora  co- 
me corpi  estranei  a e quindi  nocivi. 


CA- 
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CAP.  II. 

FASCIATURE  IN  GENERALE. 

\ 

58.  Diconsi  Fasce  i pezzi  di  tela  di  lino  , o 
di  canape  , destinati  a Sostenere  gli  apparecchi, 
ed  a corrispondere  alle  indicazioni  curative  di 
ciascuna  offesa.  Ve  ne  sono  anche  di  seta  , di 
cotone  , e di  corregge  di  cuojo  , conforme  ve- 
drete in  seguito. 

5cp  Delle  fasce  ve  ne  ha  moltissime  specie  9 
che  non  potrete  conoscere  che  in  dettaglio.  Per 
lo  più  però  la  fascia  consiste  in  un  pezzo  di  te- 
la, molto  più  lungo  che  largo,  arrotolato  a fog- 
gia di  cilindro. 

4o.  Le  regole  per  avere  una  buona  fascia  so- 
no : i.  Bianca  , e ben  lavata,  a.  Lunghezza,  e 
larghezza  convenevole  al  suo  uso,  ed  alla  gran- 
dezza della  parte, dove  si  applica;  essendo  però 
sempre  meglio  che  la  fascia  sia  piuttosto  lun- 
ga , che  breve;  alL  opposto  della  larghezza  , die 
si  converrà  piuttosto  minore  , che  maggiore  , 
poiché  qualora  sia  alquanto  stretta,  ne  riesce  più 
facile  l’applicazione , fa  miglior  presa  , e si  evi- 
. tano  le  rughe.  5.  11  pannolino  per  le  fasce  deb- 

b*  es- 
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b’ essere  usato,  di  mediocre  fortezza,  ed  asciutto; 
giacche  il  nuovo  , col  bagnarsi  , si  accorcia  , 
stringe  j e strangola  ; il  debole  non  può  resi- 
stere alla  forza  die  vi  si  adopera,  per  mantene- 
re in  sito  r apparecchio  ; 1’  asciutto  finalmente 
è più  proprio  , perchè  fa  rimanere  più  lungo 
tempo  la  l'ascia  conforme  si  è applicata , essen- 
do ben  noto  che  la  sua  dimensione  si  cambia 
passando  dall’  umido  al  secco  , e viceversa  : a 
ciò  si  aggiunse  , che  l’umido  nuoce  all’  econo- 
mia  dell’  infermo,  /j.  Non  vi  debbono  essere  uè- 
orleili , nè  piegature,  nè  altre  ineguaglianze,  da 
fare  de’  solchi  sulla  cute,  a discapito  delia  sua 
sensibilità  , e della  circolazione.  5.  Deve  essere 
bene  avvolta,  ed  in  modo  che  ne  risulti  uno,  o 
due  cilindri,  chiamati  glorneri , o gomitoli , al- 
quanto duri,  e ben  serrati;  poiché  quando  sono 
molto  lenti,  facilmente  si  svolgono  fra  le  mani, 
pria  che  se  ne  faccia  l’applicazione . 6.  Essendov 
de’ fili  pendoli,  si  recidano  colla  forbice , altri- 
menti ne  imbarazzerebbero  l’applicazione.  7.  Do- 
vendosi unire  due,  o più  fasce,  se  ne  appliche- 
rà 1’  estremo  di  una  sul  principio  dell’  altra  ; e 
senza  fare  alcuna  piegatura  , si  cuciranno  nel- 
1 interno  de’ loro  margini,  passando  l’ago  da  so- 
pra in  sotto  , e da  sotto,  in  sopra.  8.  Nell’  av.- 
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Volgere  la  fascia,  è di  bene  che  si  tenga  alquan. 
to  tesa,  onde  si  possa  serrar  bene;  badando  a com- 
primerne le  parti  laterali,  onde  ns  risulti  un 
cilindro  , non  già  un  cono. 

4 1-.  La  fascia  può  esser  semplice , vale  a 
dire  ad  un  sol  glomero  ; o composta  , cioè  a 
due  , o più  gomitoli.  Proccurate  di  preferire 
la  semplice  , perchè  più  a portata  di  essere 
applicata.  Nella  fascia  semplice  si  distingue 
il  capo  , o sia  il  principio  ; e 1 gomitolo.  I 
gomitoli  della  fascia  composta  sono  per  lo  più 
eguali  , e debbono  inclinare  nella  stessa  dire- 
zione : la  parte  che  resta  nel  mezzo  de’ due 
glomeri  dieesi  centro  , o corpo  della  fascia. 

Applicazione  delle  fasce. 

/p.  La  metodica  applicazione  delle  fasce 
chiamasi  fasciatura.  In  essa  distinguonsi  cin- 
que partì  , cioè  : ì.  il  principio  , o sia  capo 
della  fascia  : a.  il  corpo  , eh’ è nel  mezzo  : 
o.  l’estremo:  4-  i margini,  superiore,  ed 
inferiore  ; 5.  le  facce , esterna  , ed  interna. 

4o.  Nell’  applicarsi  la  fascia  composta  , al 
luogo  dell’incontro  de’due  capi  , formasi  \ in- 

o 

trocicchiarncnlo . Dovete  distinguere  l' incrocio- 
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cibamento  dalla  decussazione  , die  consiste 
nell’incontro  de’ due  capi  della  fascia  , dove 
si  annodano  , e cambiano  direzione.  La  de- 
cussazione della  fascia  produce  una  compres- 
sione più  valida  ; cosi  nelle  fasciature  chia- 
mate nodose . Nell’  applicazione  della  fascia 
semplice  , conviene  clic  se  ne  svolga  il  capo 
in  modo  , da  circondare  almeno  una  volta  , e 
mezza  V articolo  , per  dare  luogo  al  primo 
punto  fisso. 

■ 

![/[..  In  generale  però  deesi  la  fasciatura  for- 
mare con  una  fermezza  tale  , da  rimanere 
stabile  , per  quanto  si  possa  , nella  sua  ap- 
plicazione. Essa  perciò  dee  avere  due  punti' 
fissi,  uno  cioè  nel  principio  , e l’altro  nella 
• iìqe  dell’  applicazione.  Ciascuno  degli  anzi- 
detto punti  farassi  almeno  con  due  giri  con- 
centrici , eseguiti  l’uno  sull’altro. 

Z|5.  Le  fasce  non  si  applicano  inai,  se  pri- 
ma non  siano  bene  arrotolate  ( §.  4°*  )•  C’e- 
satta applicazione  di  esse  dipende  dalla  posi- 
zione del  Chirurgo  ; da  quella  dell’infermo  , 
e della  parte  affetta  ; e dal  grado  , finalmen- 
te , dello  stringimento. 

4'ò . Dove  te , nell’  appi  i ca  re  1 a fase  i a , situa  r- 
vi  o al  dinanzi  , o lateralmente  , o posteriore 
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inente  all5  infermo  , secondo  il  bisogno  ; e ri- 
manere in  tale  posizione  , ond’ eseguire-  la  fa- 
sciatura con  destrezza. 

47.  Situerete  ancora  1’  infermo  , c la  sua 
parte  offesa  , nel  modo  piu  convenevole  , per 
i sfuggire  gl’incomodi,  e i dolori;  e per  con- 
durre una  medicatura  facile , che  prometta  la 
guarigione. 

48.  Applicherete  la  fascia  a proporzione  che 
ne  svolgerete  i gomitoli  con  le  vostre  mani  , 
incominciando  da  quel  punto  che  conoscerete, 
quando  vi  parlerò  in  dettaglio  delle  fasciatu- 
re. Vedrete  allora  se  il  glomere  della  fascia 
semplice  dobbiate  tenerlo  con  la  destra  , o 
con  la  sinistra  mano  ; e se  lo  svolgimento 
debba  farsi  col  solo  pollice , o colle  altre  dita 
della  mano. 

49 . L’applicazione  della  fascia  a due  capi 
incomincia  perloppiu  dal  centro  ( §.  l\\.  ). 
Proccurerete  però,  che  la  decussazione  (§Vp-  ) 
non  cada  sul  punto  offeso. 

00.  La  fasciatura  non  deve  essere  nè  mollo 
lenta  , nè  molto  stretta.  La  prima  è inutile  ; 
la  seconda  nociva  : quella  non  corrisponde  all* 
liso  ; questa  strangola  , arrossisce  , infiamma  , 
e congrcna.  A conoscere  il  grado  proprio  dello 
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stringimento  , la  cute  che  corrisponde  ai  mar- 
gini della  fascia  ( §.  5*2.  ) , delùdessero  per 
poco  elevata  ; ma  non  arrossita.  Si  fissi  V e- 
stremo  della  fascia  con  nodi  ; con  spille  ; o 
con  cucitura.  I nodi  però  lanno  delle  inegua- 
glianze ; quindi  si  formeranno  di  rado.  Le 
spille  poi  non  mai  si  useranno  nelle  medica- 
ture in  persona  di  fanciulli. 

5i.  Finita  la  fasciatura  , si  faccia  serbare 
all’  infermo  quella  situazione  , che  più  convie- 
ne alla  natura  della  malattia. 

5a.  Le  fasciature  prendono  varie  denomi- 
nazioni dalle  varie  loro  combinazioni  , c cir- 
costanze : dalla  figura  cioè  eh5  esse  presentano 
* quando  sono  applicate  ; ed  allora  ne  risultano 
la  fasciatura  circolare , V anulare  , la  spirale  , 
quella  a lettera  T , la  stellata  , la  fionda  ec: 
dalla  regione  dove  si  applicano  ; ed  in  questo 
caso  eh  in  ma  usi  fasciature  del  capo  , del  colio  a 
del  petto , dell’  addome , del  femore  , della. 
mano  ec:  dalla  malattia  per  la  quale  se  no 
fa  V applicazione  ; ed  allora  si  hanno  il  cinte* 
erniario  , il  sospensorio  ec:  dall’uso  finalmente; 
ed  in  quest’  altro  caso  ne  derivano  : 

I.  La  fasciatura  unitiva 

II,  La  Contentiva: 
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III.  L’Espulsiva  : 

IV.  La  Compressiva  : 

V.  La  Dividente  : 

VI.  L’Estensiva  : 

» 

VII.  La  Conflessiva  : 

Vili.  La  Sospensiva. 

Importa  più  di  tutto  die  conosciate  le  rego- 
le per  applicare  le  fasce  , onde  corrispondano 
ad  lino,  o più  degli  anzidetti  usi. 

/ . i 

I. 


FASCIATURA  UNITIVA. 


9 

53.  La  fasciatura  unitiva  , o incarnatila , si 
usa  nelle  ferite  da  medicarsi  di  prima  inten- 
zione; ed  al  presente  si  pratica  ben  anco  per 
la  riunione  delle  piaghe,  e delle  ferite  con 
perdita  di  sostanza.  Vi  sono  due  specie  di 
fasciature  unitive  : una  per  le  ferite  longitu- 

dinali; l’altra  per  le  trasversali. 


4 


Apparecchio  della  fasciatura  unitiva  per  le 
ferite  l augi  tildi in  ali . 

5/[.  immaginate  che  la  ferita  sia  nella  parte 
-anteriore  deli'  omero  sinistro  ; e clic  la  sua 


lunghezza  sia  di  tre  dita  trasversali.  In  que- 
sto caso,  dovete  tener  pronto:  1.  tre  strisce 

di  empi  astro  adesivo  ( §.  ),  lunga  ognu- 

na quattro  pollici  circa  , e larga  meno  di  un 
dito  a traverso  : a.  una  faldella  ( §.  7.  ) > 
lunga  piu.  di  tre  dita  a traverso,  e larga  due 
dita  : 3.  due  compiesse  graduate  ( §.  6.  ) , 
della  lunghezza  della  ferita  : Zjp  lina  Pezza 
quadrata  (§.  18.  ),  lunga  tre  dita,  e mezzo; 
larga  quattro  pollici  : 5,  delle  pezze  informi 

( §.  00.  ) (1  ):*6.  una  fascia  ad  un  gomitolo, 
lunga  più  di  una  canna  , e larga  tre  dita  a 
traverso  ; con  un’  apertura  in  distanza  dal  ca- 
po un  palmo  , e mezzo  , per  la  quale  possa 
farsi  passare  il  gomitolo. 

Applicazione . 

55.  Dopo  che  dalla  ferita  sarà  uscita  una 
discreta  quantità  di  sangue  , vi  situerete  di- 
nanzi , ed  a sinistra  dell’infermo:  porrete  in 
estensione  V antibraccio  sinistro  : avvicinerete 
le  labbra  della  ferita  in  modo,  da  farvi  uscire 


(i)  In  vece  delle  pezze  potranno  usarsi  le 
spugne  fine , lavate  , ed  indi  asciugate . 
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ftgni  grumo  di  sangue  : prosciugherete  il  tutto 
con  le  pezze  informi,  o colla  Spugna;  e tro- 
vandovisi  de5  peli  , gli  abraderete.  Facendo  di 
poi  tenere  le  labbra  della  ferita  bene  avvici- 
nate , senza  formare  la  minima  ineguaglianza 
prenderete  delle  strisce  di  empiastro  adesivo  , 
e le  riscalderete  al  fuoco  (i).  Fisserete  la  pri- 
ma striscia  nel  mezzo  , ed  a traverso  , com- 
primendola prima  ad  un  estremo,  indi  all’al- 
tro. Così  farete  delle  rimanenti  strisce  , da  fis- 
sarsi verso  gli  angoli  ; badando  di  farle  rima- 
nere distanti  dalla  striscia  di  mezzo  una  linea 
circa.  L’angolo  poi  inferiore  deve  rimanere  un 
po’  scoverto  , per  dare  lo  scolo  al  materiale  , 
che  sempre  trasuda  dalla  ferita  , quantunque 
medicata  di  prima  intenzione.  Dopo  aver  fis- 
sate le  strisce  dell’  empiastro  adesivo  , o del 
taffetà  , applicherete  ai  lati  della  ferita  , una 
dopo  P altra  , le  due  compresse  graduate,  in 
•mezzo  delle  quali  farete  cadere  la  faldella. 


(1)  Se  in  vece  dell  empiastro  adesivo , voglia 
applicarsi  il  taffetà , tagliato  anche  a strisce  , 
esso  hagnerassi , o coll'  acqua  ,o  con  la  saliva , 
in  quella  delle  sue  superficie  , dove  esiste  la 
gomma* 
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"V  i apporrete  poscia  la  pezza  quadrata  , eia  co- 
vrire tutto  P indicato  apparecchio.  Prenderete 
in  fine  la  fascia  : la  incomincerete  a svolgere 
fino  al  di  là  dell’  apertura  : colla  mano  destra 
ne  terrete  il  gomitolo,  con  la  sinistra  il  capo; 
e darete  principio  ali'  applicazione  , da  dietro 
in  avanti  del  braccio  ferito  , dove  , facendosi 
passare  il  glomere  per  l’anzidetta  apertura  , se 
ne  farà  la  decussazione.  Stringerete  allora  mo- 
deratamente la  fascia  , per  avvicinare  le  com- 
piesse , c quindi  le  labbra  della  ferita.  Con- 
tinuerete poi  la  fasciatura  in  modo  , da  co- 
prire tutto  il  sottoposto  apparecchio;  e perve- 
nutosi all  estiemo,  la  fisserete  , con  cucitura, 
con  nastri,  o con  spille,  nella  parte  opposta  > 
o lontana  al  sito  ferito.  Compita  P applicazio- 
ne delP  apparecchio  unitivo,  raccomanderete 
all’infermo  il  riposo;  avvertendolo  di  mante- 
nere sempre  P antibraccio  nell’  estensione. 

56.  Ove  In  ferita  longitudinale  fosse  molto 
lunga,  allora  se  ne  farà  l’ apparecchio  pro- 
porzionato , col  numero  delle  strisce  adesive 
maggiore  dell’ indicato.  La  fascia  però  dovrà 
essere  a due  gomitoli  , lunga  una  canna  , e 
mezzo  , e larga  tre  dita  a traverso  ; da  inco- 
minciarne l’applicazione  da  dietro  in  avanti. 
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Nel  luogo  della  decussazione  , si  farà  un’aper- 
tura,  attraverso  della  quale  si  passerà  il  go- 
mitolo. Dopo  avere  alquanto  stretto  lina  parte 
dell’  apparecchio  , porterete  un’  altra  volta  iu 
avanti  i due  glomeri  ; e ne  comprenderete 
così  1’  altra  parte  , facendo  , come  nella  pri- 
ma , l’apertura  pel  passaggio  di  un  gomitolo. 
Se  la  lunghezza  della  ferita  fosse  tale  da  ri- 
chiedere tre  aperture  , allora  la  prima  dovrà 
cadere  nel  mezzo  della  ferita  , onde  1’  avvici- 
namento delle  labbra  sia  eguale. 

In  vece  però  di  usare  nelle  ferite  molto 
lunghe  la  fascia  a due  capi,  potreste  avvalervi 
di  una  ad  un  cono  , lunga  una  canna  * e lar- 

A 1 O 

ga  più  della  lunghezza  della  ferita.  In  distan- 
za di  mezzo  palmo  , e più  , dal  capo  , farete 
due,  o tre  aperture.  Nel  capo  istesso  fisserete 
due  , o tre  nastri  ( §.  5j.  ) , in  corrispon- 
dènza delle  aperture  , per  dove  , facendosi 
passare  tali  nastri,  si  ottiene  la  medicatura 
di  prima  intenzione. 

Le  anzidette  medicature  convengono  in  tutte 
le  ferite  longitudinali , che  potranno  aver  luo- 
go in  qualunque  punto  della  macchina.  Do- 
vete qualche  volta  però  fare  delle  modifica- 
zioni , che  debbono  essere  dettate  dal  vostro 


J 
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genio.  Se  la  Ferita  longitudinale  fosse  nella 
parte  posteriore  del  braccio  , conoscerete  la 
necessità  di  dovervi  situare  posteriormente 
all’  infermo  ; di  porre  il  corrispondente  anti- 
braccio nella  flessione;  e d’incominciare  1’ ap~ 
plicazione  della  fascia  d’  avanti  in  dietro. 

Regole  per  togliere  gli  apparecchi. 

\ * 
x / . 

f 

57.  Le  regole  che  qui  esporremo  , riguarda- 
no l’apparecchio  non  solo  per  le  ferite  longi 
tudinali  , ma  per  qualunque  altra  malattia. 

I.  Allora  si  toglie  1’  apparecchio  , quando  si 
trovi  esso  scomposto  , rallentato  , sporco  , pieno 
d’insetti  , molto  stretto  ; ovvero  quando  so- 
praggiunga  l’emorragia  , o l’infermo  accusi 
un  insopportabile  dolore. 

II.  Ciascuna  medicatura  può  richiedere  che 
si  tolga  tutto  , o parte  dell’  apparecchio. 

III.  Non  deesi  rimuovere  alcuno  apparec- 
chio , quantevoitc  non  se  ne  abbia  altro  pron- 
to ; giacche  non  conviene  die  l’offesa  rimanga 
esposta  all’  aria.  Ove  poi  si  tratti  di  emorra- 
gia , se  ne  abbia  sempre  uno  per  riserba. 

IV.  Quando  vi  sia  stata  emorragia  , già 
frenata  coll’  opportuna  medicatura  > nel  rin- 
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friova'rsi  .l’ apparecchio,  è di  bene  che  yi  siano 
i Professori  clic  fecero  la  prima  medicatura  , 
còme  quelli  che  ne  conoscono  tutte  le  circo- 
stanze. 

V.  L’infermo  venga  situato  in  modo,  clic 
riesca  meno  incomodo  a lui , ed  al  Professore 
più  facile. 

VI.  Se  l’estremo  della  fascia  era  stato  cu- 
cito , se  ne  recidano  i punti  con  la  forbice  : 
se  annodato,  o appuntato,  si  snodi,  o si  tol- 
gano le  spille. 

VII.  Si  svolga  la  fascia  dall’estremo.  Ove 
sia  semplice , si  passi  alternativamente  dalla 
destra  alla  sinistra  mano,  ed  al  contrario.  Se 
poi  fosse  composta  , si  adoprino  entrambi  i 
capi,  passandoli  colla  stessa  alternativa. 

Vili.  À proporzione  che  la  fascia  si  svol- 
ge , se  ne  faccia  sempre  un  gruppo  nelle 
mani. 

JX.  Se  l’ apparecchio  sia  diseccato,  ed  ade- 
rente , conviene  ammollirlo  colle  opportune 
lavande  di  acqua  di  camomilla,  o di  china, 
ovvero  di  acqua  semplice;  badando  alla  tem- 
peratura tiepida  , per  la  quale  fa  d’uopo  stare 
all’assertiva  dell’ infermo.  Qualora  1’ apparec- 
chio sia  mollo  sporco  ? è di  bene  , quando  si 


* 
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possa,  far  mettere  tutta  la  parte  l’asciata  in  un 
bagno  locale. 

X.  Nel  farsi  le  lavande  , la  colonna  del- 
P acqua  non  sempre  si  dee  far  cadere  con 
violenza  ; soprattutto  quando  la  delicatezza 
deli’ epitelio  dimostra  la  vicina  cicatrice. 

XI.  Nel  togliersi  P apparecchio  , si  muova 
la  parte  quanto  meno  si  possa  ; principalmen- 
te nel  caso  di  fratture. 

XII.  Si  usi  maggior  delicatezza  nello  stac- 

co 

care  la  faldella , 0 altra  qualunque  parte  del- 
P apparecchio  , a contatto  della  ferita  ; e si 
proccu ri  di  non  farvi  uscire  del  sangue  , ciò 
clic  sempre  dimostra  formazione  di  ferita  , 0 

riapertura  di  vasi. 

XIII.  Ove  siavi  stata  emorragia  , è di  bene 
determinarsi  alla  medicatura  , quando  dalla 
sporchezza  dell’  apparecchio  si  conosca  essersi 
bene  avvialo  il  marcimento. 

/■ 

XIV.  Le  medicature  non  siano  molto  fre- 
quenti ; soprattutto  nella  riunione  immediata 
delle  ferite  , per  la  quale  la  natura  opera  nel 
riposo  delia  parte  malata. 
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II. 


Fasciatura  unitiva  per  le  ferite  trasversali . 

58.  Le  ferite  trasversali  richiedono  , per  la 
medicatura  di  prima  intenzione,  una  maggio- 
re accuratezza  , pel  facile  divaricamento  delle 
labbra  , cui  esse  Van  soggette.  Quindi  si  ri- 
chiede il  più  esatto  riposo  , e la  posizione 
oppor tinta  .della  parte  eil'etta  , onde  se  ne  ot- 
tenga il  combaciamento» 

59.  Per  l’apparecchio  delle  ferite  trasversa- 
li , oltre  gli  empiastri  adesivi,  la  faldella  , le 
compresse  , e la  pezza  quadrata  , si  richiede 
altresì  una  lunghetta  ( §.  19.  ) , con  due  fa- 
sce. La  lunghetta  avrà  1’  estensione  dell’  arto 
offeso  ; e sarà  larga  un  poco  più  della  lun- 
ghezza della  ferita.  Delie  indicate  fasce  poi  , 
una  sia  lunga  circa  una  canna  ; F altra  una 
canna , e mezza  : larga  ognuna  tre  dita  a tra- 
verso : ed  ambedue  avvolte  ad  un  gomitolo. 

Applicazione » 

\ 

60.  Situato  il  membro  nella  flessione  , quan- 
do siano  incisi  a traverso  i muscoli  flessori*  o 
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nella  estensione,  ove  1’  offesa  sia  de’ muscoli 
estensori  : e fìssalo  il  taffetà,  o le  collette  a- 
desive  ( §.  a5.  ),  si  passi  a distendere  la  lun- 
ghetta lungo  il  membro  ferito;  e presa  la 
lascia  piu  breve  , si  fìssi  , e si  ripieghi  nella 
parte  inferiore.  Quindi , portate  le  carni  da 
sopra  in  sotto,  si  fìssi  l’altro  estremo  della 
lunghetta  mediante  la  fascia  più  lunga  , con 
cui  si  discenda  a spira  , e si  termini  nella  parte 
inferiore.  Qualora  nella  seconda  medicatura  , la 

O 7 

'linguetta  11011  sia  sporca , basterà  svolgere  solo 
la  fascia  supcrióre. 

6i.  Ove  si  desiderasse  vedere  P andamento 
della  ferita  , si  dividerà  la  lunghetta  in  due 
parli  eguali  , da  unirsi  con  tre  , o quattro 
nastri  , della  lunghezza  di  un  pollice  circa  ; 
distanti  l’uno  dell’altro  circi  tre  linee;  ciò 
clic  costituisce  la  lunghetta  forata,  che  dee 
farsi  cadere  sulla  parte  ferita.  In  tal  caso  pe_ 
rò  , si  dovrà  aggiungere  la  terza  biscia,  da 
apporsi  in  mezzo  alle  altre  , destinata  a fissare 
gli  estremi  della  lunghetta  finestrata.  Potrass* 
allora  vedere  la  ferita,  solo  colio  svolgere  il 
fascia  di  mezzo. 
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'Fasciatura  unitiva  con  due  lunghette. 

62.  Oltre  P apparecchio  con  una  lunghetta  T 
potrassi  praticare  F altro  a due  lunghette.  In 
uno  desìi  estremi  di  una  di  esse  dovranno  es- 

o 

servi  due  nastri  , lunghi  circa  due  palmi  l’u- 
no ; e nella  metà  dell’  altra  lunghetta  vi  sa- 
ranno  due  fori.  La  lunghetta  coi  nastri  , si 
fissi  coll’  appropriata  fasciatura  , da  rimanere 
applicata  a metà  , in  modo  che  i nastri  Ven- 
gano a cadere  due  dita  in  distanza  dal  mar- 
gine dell’offesa.  Si  passi  a fissare  nello  stesso 
modo  la  seconda  lunghetta  > con  altra  fascia- 
tura , anche  avvolta  a metà.  Si  lascino  i due 
occhielli  distanti  dal  margine  della  ferita  , an- 
che due  dita  a traverso.  Indi  si  decusseranno 
le  due  lunghette  , mercè  i rispettivi  nastri  , 
ed  occhielli  ; ciò  che  darà  luogo  ali’  avvicina- 
mento tra  loro  delle  labbra  delle  ferita.  Fi- 
nalmente , ne  fisserete  gli  estremi  , col  rima- 
nente delle  due  fasciature  rimaste  scmiav- 

•volte. 


F*- 
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Fasciatura  unitiva  di  Thillaye . 

4 ' j < ^ ' 

65.  La  fasciatura  di  Tildi  aye  per  le  ferite 
trasversali  b molto  ingegnosa.  Risulta  di  quat- 
tra  I magliette  , ciascuna  lunga  più  di  un  pal- 
mo ; e larghe  circa  tre  dita  P una.  Si  con- 
giungano fra  di  loro  due  delle  anzidette  lun- 
ghette , mediante  Ire  nastrini  , lungo  ognu- 
no un  pollice  , e mezzo  , e largo  due  lìnee  ; 
da  esser  fìssati  co’  loro  estremi  ad  mio  de- 

w # / v . **■>  • 

gli  estremi  di  cadauna  delle  due  lunghette  , 
in  eguale  distanza  l’uno  dall’altro;  ed  in  modo 
da  mantenere  1’  una  dall’  altra  discoste  le  due 
lunghette.  Attraverso  poi  de’due  spazj  che  ri-, 
rnangono  fra  i connati  tre  nastrini,  se  ne  pas- 
sino due  altri  della  stessa  lunghezza  , e larghez- 
za ; e si  fissino  co’ loro  estremi  alle  due  altre- 
lunghette  , come  si  è praticato  per  le  prime  ; 
Sicché  tutte  quattro  le  lunghette  possano  rap- 
presentare una  specie  di  croce  , movibile  nef 
punto  d’  intersecazione  formato  dai  nastrini. 
Si  fìssi  con  la  fasciatura  , nella  parte  inferio- 
re , una  delle  due  lunghette  coi  tre  nastri. 
Superiormente  si  passerà  a fissare  una  di  quell** 
eo’ due  nastri;  coll’avvertenza  di  non  avvoL 

4 
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gere  tutto  lo  fasce.  Indi,  fatta  la  medicatura , 
st  tireranno  le  altre  due  lunghette  , in  modo 

s.J  ' 

die  i nastri  decussati  avvicinino  le  labbra  del- 
la ferita,  Ottenuto  ciò  , si  passerà  a fissare  le 
un  ; ee  due  iunghetfe , con  le  fasciature  semi- 
avvolte  Per  fare  poi  che  con  le  quattro  lun- 
ghette fonte  , la  ferita  non.  venga  esposta  al 
contatto  dell’aria  , si  aggiungerà  una  terza 
fascia  circolare,  lunga  cinque  pollici  , e lar- 
ga due. 

n. 

, . v ; ' ‘ * < 
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Y a scia  tur  a Coftentiva* 

. . • i • - 

64-  La  fasciatura  contentiva  viene  cosi  det- 
ta, perclic  destinata  a mantenere  un  rimedio, 
o un  apparecchio  qualunque.  Qui  si  rappor- 
tano i brachieri  , per  mantenere  in  sito  i vi- 
sceri ; i pessarj  ( §.  i4-  ) > per  impedire  il 
prolasso  della  vagina  , e dell1  intestino  retto. 
Vi  è spesso  bisogno  , clic  tali  fasciature  resti- 
amo applicate  per  un  tempo  ben  lungo  ; c ta- 
lora s i aevono  portare  durante  tutta  la  vita. 
La  stessi  ligaiura  de’ denti  c contentiva.  Non. 
yi  e fasciatura  clic  non  si  rapporti  a quest^ 


classe  , avuto  riguardo  ali’  applicazione  locale 
delle  medicine  , ali’  apparecchio  , ed  all’  uso. 

1 , I \ ' • , 1 . 

' III. 
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F a sci  atura  espulsiva. 

\ : s u . ' *•  '*v  m: 

65.  La  fasciatura  espulsiva  è destinata  ad 
espellere  l’umore  deposto  in  qualche  parte;  e 
quindi  ad  impedirne  il  ristagno.  Si  usa  fre- 
quentemente negli  edemi;  nella  cura  delle 

r 

piaghe  inveterate,  c delle  fìstole  che  attravei*. 
sano  le  parti  molli  ; nelle  varici , precisamente 
degli  arti  inferiori  ; ed  in  tutti  gli  apparecchi 
delle  fratture.  La  lunghezza  varia  secondo  la 
situazione  , e l’estensione  dell’offesa  : la  lar- 
ghezza  poi  non  sarà  mai  maggiore  di  tre  dita 
a traverso  *,  potendosi  in  tal  guisa  meglio 
fissare,  senza  formare  rughe  , tanto  nocive  alle 
piaghe  , ed  alle  affezioni  edematose. 

Cotesta  fasciatura  , detta  spirale  dal  modo 
onde  si  applica , dehh’esscre  ad  un  gomitolo  , 
da  tenersi  con  la  destra  mano  , in  modo  da 
svolgersi  col  dito  pollice  della  medesima.  So 
nc  incomincia  l’applicazione  dall’  estremità  del 
piede  ? o della  mano.  Si  farà  il  primo  punto. 
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d’appoggio  con  giri  circo!  ni  ( §„  44-  ):  inc^ 
se  ne  continuerà  1’  applicazione  a s^ira  , in 
modo  che  il  secondo  giro  cuopra  per  due  terz 
il  primo  ; e cosi  proseguirà  , fino  a che  la 
fascia  resti  Lene  applicata  , senz’  alcuna  ine 
guaglianza.  Accade  però  che  quando  la  fascia- 
tura spirale  passa  ad  avvolgere  una  parte  di. 
minor  volume  , Suol  fare  delle  rughe  : ad  evi- 
tarle , fa  d’ uopo  rovesciare  il  gomitolo  ; ciò 
che  dà  luogo  alla  spira  rovesciata  , da  farsi 
ovunque  se  ne  conosca  il  bisogno. 

Alla  fasciatura  spirale  si  riferisce  quella  di 
Theden , diretta  a meglio  espellere  gli  umori 
degli  articoli.  Egli  vi  aggiunge  P apparecchio 
delle  croci  di  Malta  ( §.  ii.  ),  e de’ nastri , 
per  espellere  gli  umori  dalle  dita  delle  mani. 
Jtfe’  piedi  poi  applica  una  pezza  quadrangola- 
re, per  corno  muore  tutte  le  dita  ;-ed  un’altra 
quadrala , configurata  a mezza  croce  di  Malta 
( §.  ii.  ) , da  applicarsi  al  tallone, 

IV. 

Fasciatura  Compressiva . 

66.  La  fasciatura  compressiva  , così  detta 
iaà  suo  uso  , si  adopera  nelle  medicature  di 
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$3rima  intenzione  , ave  coll*  ajuto  delle  com- 
presse ( §.  16.  ) , si  accresce  serhpreppiù  la 
forza  delle  fasciature.  Vale  ancora  nelle  frattu- 
re; nell’emorragia;  nel  caso  di  dover  compri- 
mere un  tumore  qualunque,  come  aneurisma  > 
tumore  cistico  , sarcoma  ec.  ; ovvero  per  far 
rimanere  ben  combaciate  le  parti  sottoposte  * 
come  nel  distacco  della  cute.  Il  fazzoletto  istes- 
so  che  si  applica  sulle  mammelle  , per  espel- 
lere il  latte  , si  riferisce  a questa  classe.  È 
chiaro  clic  in  siffatta  fasciatura  si  richiede  un 
maggior  grado  di  stringimento , affinchè  più 
si  soddisfi  all’indicazione  curativa.  Ad  evitare 
poi  lo  strangolamento  , che  potrebbe  portare 
la  fasciatura  compressiva  alquanto  stretta,  è di 
bene  complicarla  con  la  espulsiva  ( §.  65. 

\ •’  ' ■ " , '•  ■ • V * ***  ‘ ^ 
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Fasciatura  Dividente* 

. \y  ‘ . ' » * ■ | - • "\  * . * n , 

6.7-  La  fasciatura  dividente  viene  cosi  detta  > 
perche  destinata  a dividere  le  parti,  che  mor- 
bosamente vorrebbero  unirsi  , come  nelle  fe- 
rite trasversali  del  collo  , le  quali,  quando  ri- 
manessero molto  avvicinate.  yi  las  cereri?  ero 

■ -»  • p * 
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una  difettosa  inclinazione.  Dicasi  lo  stesso  delle 
ferite  con  molla  perdita  di  sostanza  , e delle 
scottature  , dove  spesso  occorrono  delle  fascia- 
ture , onde  tener  lontana  la  contrazione  de’inu- 
scoli , e la  deformità.  La  fasciatura  però  de^e 
applicarsi  prima  die  le  parti  offese  s’ irrigidi- 
scano ; giacche  allora  il  male  è spesso  irrepa- 
rabile. 

VI.  ,/  * / 

F a sci  a tura  Estensiva. 

/ *’'r  ' r • . i l * J 

63.  Fa  fasciatura  estensiva  chiamasi  in  tal 
guisa,  perche  destinata  all’ estensione  ; e quin- 
di ad  impedire  la  flessione  , come  nel  caso 
delle  ferite  trasversali  nella  parte  posteriore 
dell’  omero  , ove  si  richiede  F estensione  del- 
l’antibraccio;  del  pari  che  della  gamba,  qua- 
lora si  tratti  di  ferite  attraverso  nella  parte 
anteriore  del  femore.  Convengono  soprattutto 
le  fasciature  estensive  , onde  togliere  lo  sposta- 
mento per  lunghezza  , nelle  fratture  del  collo 
del  femore  ; nelle  ohblique  di  questo  stesso  os- 
so; ed  in  quelle  delle  gambe  ; per  le  quali 
convengono  le  stecche  inflessibili  , destinate 
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all*  estensione  continua,  Vi  è anclie  P apparec- 
chio , che  corrisponde  allo  stesso  fine  , per  le 
fratture  trasversali  della  rotula , dell’  olecra- 
non,  e del  calcagno;  nonché  per  la  rottura 
del  tendine  di  Achille.  Di  ciò  però  vi  parlerò 
in  dettaglio* 

VII.  ' ^ " a 4 
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Y a sci  atura  Conjlessiva . 

• M » * \ * 

6g.  La  fasciatura  conflessiva  e P opposto 
dell’estensiva  , essendo  diretta  a mantenere  una 
parte  in  una  permanente  flessione  , e quindi 
impedirne  1*  estensione.  Le  ferite  trasversali 
nella  parte  anteriore  del  braccio  , e dell’anti- 
bi accio  , soprattutto  quando  vi  e recisione 
de  tendini  ; nella  parte  posteriore  del  femore  * 
o della  gamba  ec.  richiedono  una  fasciatura  , 
che  portando  le  labbra  della  ferita  a comba- 
ciamento , ne  sostenga  una  permanente  fles- 
sione , tino  a che  siasi  alquanto  inoltrato  l’in- 
nesto , giacche  volendosi  continuare  oltre  a 
questo  periodo,  ne  potrebbe  succedere  lo  stor- 
pio. Quando  però  dalla  natura  dell’ offesa  si 
concesse  ch§  la  storpio^  irreparabile , 
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me  suole  accadere  nelle  ferite  penetranti  nel- 
l1  articolazione , allora  si  proccuri  di  scegliere 
Quella  situazione  della  parte  affetta , che  recar 
possa  minore  incomodo  all’infermo.  Pel  ginoc- 
chio, la  gamba  dovrebbe  rimanere  nella  esten- 
sione: pel  cubito  poi,  e per  le  dita  , princi- 
palmente pel  pollice  , e per  l'indice  , è da  bra- 
marsi la  semiflessioiie. 

» ' ' 

/ YIII. 

fasciatura  Sospensiva. 

* # % 

70.  La  fasciatura  sospensiva  viene  così  det- 
ta , perchè  destinata  a sospendere  qualche  parte 
della  macchina , acciò  Col  peso  non  rechi  del- 
le stirature  , e del  dolore.  Qui  si  rapporta  il 
sbspensorio  , per  lo  scroto;  come  pure  i sac- 
chetti, entro  de’ quali  si  situano  i grandi  tu- 
mori cascanti  , come  i cistici , i saicomatosi i 
Quando  le  mammelle  sono  scirrose,  o soprac- 
<fèr iche  di  latte  , si  fanno  sospendere  col  faz- 
zoletto : questo  stesso  si  usa  col  nome  di  C iar- 
pn  } 4o  Ammittclla  , per  sostenere  l’antibraccjo. 

VAJXr. 
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PARTE  II. 
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FASCIATURE  DEL  CAPO , 

E DEL  COLLO. 


CAP.  I. 

f 

W * * « 
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FASCIATURE  DEL  CAPO» 


Occupandoci  delle  fasciature  le  più  ne-* 
cessarle,  le  più  utili  , e le  più  in  uso  , re- 
stringeremo il  numero  di  quelle  del  Capo  alle 
seguenti  : 

I.  Capitis  reflexa. 

II.  Scafa. 

III.  Discrimen. 

♦ 

IV.  Discrimen  doppio. 

V.  Capestro  semplice. 

VI.  Capestro  doppio. 

VII.  Nodosa  delle  tempia. 

Vili.  Triangolar?.  > 


i 
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IX.  Gran  Copricapo. 

X.  Fasciatura  di  Galeno  , pe'  poveri  3 a sei 

capi. 

XI.  Fionda  del  Capo* 

XII.  Mouocelo. 

XIII.  Occhio  doppio. 

XIV.  Benda. 

XV.  Fasciatura  per  1’  emorragia  nasale. 

XVI.  Fasciatura  per  le  ferite  trasversali  del 
naso. 

XVII.  Fasciatura  a T doppio  3 per  le  ferite 
trasversali  del  naso. 

XVIII.  Elevatore  del  naso. 

XIX.  Fasciatura  pel  naso  torto. 

XX.  Fasciatura  pel  labbro  leporino. 

XXI.  Fasciatura  pel  labbro  leporino  in  am* 

bedue  le  labbra. 

XXII.  Fasciatura  per  la  Parotide. 

XXIII.  Fasciatura  per  la  frattura  della  ma- 
scella inferiore. 

XXIV.  Maschera. 

XXV.  Fionda  laterale  della  faccia. 

XXVI.  Fionda  a quattro  capi  per  P orec- 
chio. 

XXVII.  Fasciatura  a lettera  T , per  Porec~ 
cbio, 
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XXVIII.  Borsa  di  Pibrac. 

XXIX.  Compressore  della  lingua, 

. • , , * . tT\  • ' , V.  * r 
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C apitis  Rfiflexa* 
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72.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  £ 
lunga  quattro  canne  , e mezza;  larga  Ire  dita 
a traverso. 

kpplicazione  — Situazione  del  Professore  in 
avanti  • — Dopo  due  giri  , dalla  fronte  all’oc- 
ci  pi  te  , un  capo  si  decussa  d’avanti  in  dietro, 
lungo  la  satura  sagittale;  e,  continuandosene 
la  decussazione  , s’  inclina  ora  a destra  , ora 
a sinistra  , in  modo  die  la  seconda  decussa- 
zione cada  sulla  metà  della  prima,  sino  a che 
venga  a covrirsi  tutto  il  cranio.  Ciò  l’atto  , si 
termini  con  due  altri  giri  circolari , spiegando 

prima  un  capo,  indi  l’altro.  Questa  fasciatura 

* 1 

viene  anche  chiamata  C apeilina  , o Berretta 
d’  Jppocratc. 

Uso  — Per  la  terebrazione  ; e per  ferite  , 
che  occupano  varj  siti  del  cranio. 

Se  le  offese  nel  capo  fossero  situate  in  mo- 
llo da  richieder®  l’  applicazione  della  descritta 
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fascia,  da  un  orecchio  all’ altr#,  allora  acqui* 
fterà  il  nome  di  capellina  trasversale . 

* .4 

. *• 

II. 
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Scafa . 

rK.  . * • " * v • « ‘ . * - •*  . . 
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y3.  Descrizione  - — Fascia  a due  gomitoli  ; 

lunga  due  canne  , e mezza  ; larga  tre  dita  a 
traverso. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti  — Si 
esegue  ciò  che  si  è detto  della  Capellina  ; se 
non  che  nella  scafa  , in  vece  di  covrire  tutto  il 
cranio , se  ne  copre  la  metà  : e quindi  si  po- 
trà distinguere  la  scafa  in  dritta  , e sinistra  ; 
in  posteriore  , ed  anteriore. 

Uso  — Per  le  offese  in  un  lato  del  cranio  ; 
«vvero  in  una  delle  parti  , anteriore , o po- 
steriore. ! 


% • 
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in. 

Discrimen . 


Descrizione  — Fascia  a due  glomeri  : 
lunga  due  canne  : larga  tre  dita  a traverso. 


■ ’ . ' ( 6»  ) 

Applicazione  — Come  la  Capitis  Reflex*, 
Nella  decussazione  però  , si  faccia  sempre  ca- 
dere un  capo  della  fascia  lungo  la  direzione 
della  sutura  sagittale  ; per  cui  anche  Yasciatu - 
va  Sagittale  si  chiama.  Dal  suo  nome  si  ri- 
leva eh’  essa  divide  il  cranio  in  due  parti 
eguali. 

Uso  — Per  le  ferite  sul  vertice  ; e per  quelle 
della  vena  frontale,  delle  arterie  parietali,  e 
del  seno  longitudinale  della  dura  madre. 

'■'V  v • ^ U 

IV. 
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Discrimcn  Doppio. 
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jS.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  : 
ìu  nga  tre  canne  : larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Come  il  discrimcn  sempli- 
ce; se  non  che  quando  la  fascia  si  decussa  , 
in  vece  di  portare  il  capo  della  fascia  nel  mez- 
za del  cranio  , si  fa  inclinare  nel  parietale  : 
nella  seconda  decussazione  poi  si  conduce 
nell’  altro  parietale  , in  guisa  che  il  cranio 
vien  diviso  dalla  fasciatura  in  tre  parti  eguali. 

Uso  Per  le  ferite  su  i parietali.  Ove  esi- 
stessero altre  forile  verso  le  tempia , o le  orcc- 
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citte , il  capo  della  fascia  applicato  su  i parie- 
tali medesimi  si  potrà  far  discendere  ; ed  al- 
lora  , unito  all’altro  capo  circolare,  descriverà 

un’  X. 


V. 


C apcs  ivo  S empii  ce . 


y6.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  : 
lunga  due  canne  : larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Posizione  laterale  — Se  nc 
incomincino  i giri  come  nella  capellina  trasver- 
sale. Dato  il  primo  punto  fisso  ( §,  44*  ) 5 si 
decussi  un  capo  su  di  una  tempia  mr  passi  per 
la  faccia  sotto  la  mascella  inferiore  ; e si  porti 
ali’  altra  tempia  , dove  si  farà  trovare  il  capo 
circolare  , col  quale  si  eseguirà  la  seconda  de- 
cussazione , e talora  anche  la  terza.  In  fine 
se  ne  fissino  i capi , applicandoli  intorno  alla 
testa.  * v 

Uso  — Per  le  ferite  nella  fronte  , nell’  oc- 
cipite, nelle  tempia,  nella  faccia  , e nelle  parti 
fpttoposte  alla  mascella  inferiore. 


( 


v 
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Capestro  Doppio , 


N 1 * > 
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77.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitali: 

lunga  due  canne  , e mezza  : larga  Ire  dita  a 
traverso. 

h.pp li  razione  — Posizione  laterale.  Si  usano 

- •: 

le  stesse  regole  pel  capestro  semplice  ; se  non 
clic  il  capo  della  fascia  , che  passa  sotto  la 
mascella  inferiore  , dee  farsi  salire  anche  al 
vertice.  In  questo  modo  si  avranno  due  giri  „ 
imo  a perpendicolo,  l’altro  orizzontale  ; ba- 
dando che  il  primo  cada  sempre  sotto  del  se- 
condo. Indi  se  ne  larà  la  seconda  decussazio- 
ne , per  dare  l’ultimo  punto  di  appoggio. 

Uso  — Oltre  le  ferite  clic  richiedono  il  ca- 
pestro semplice  , ve  ne  debbono  essere  delle 
altre  nella  sommità  del  cranio.  Quando  poi 
esistessero  altre  olfese  nella  parte  anteriore  , o 
posteriore  del  cranio  , si  potrà  combinare  la 
capellina  trasversale  ( §'.72..  ),  col  capestro. 


Il 
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VII. 

Nodosa  delle  Tempia > 

78.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  : 
lunga  tre  canne  : larga  tre  dita  a traverso. 

hpphcazìone  — Posizione  laterale’.  — Appli- 
cata la  piramide  inversa  ( §.  8.  ) , e la  pezza 
quadrata  ( §.  18.  ),  s’incominci  la  fasciatura 
dalla  tempia  ferita  : dati  due  giri  , si  decussi 
immediatamente  sulla  piramide  , dove  si  fa- 
ranno f uno  sull’altro  cadere  gli  altri  nodi, 
sino  al  quarto  , 0 quinto  ; badando  di  strin- 
gere alquanto , per  avere  una  valida  compres- 
sione. In  ultimo  c di  bene  clic  nella  seconda 
decussazione  i capi  della  fascia  s’ incontrino  , 
e si  decussino  nell’  altra  tempia  , per  rendere 
la  fasciatura  più  stabile. 

v,  Uso  — Per  le  ferite  dell’arteria  temporale  ? 
onde  frenare  1’  emorragia.  Vi  potrebbe  essere 
la  doppia  nodosa  delle  tempia  , qualora  fossero 
ferite  ambe  le  arterie.  Si  potrebbe  fare  airclie 
3a  nodosa  per  le  ferite  deli’  arteria  parietale  „ 
e per  quella  della  retro-mastoidea. 

* . . • ’ • v K t 

Vili. 


/ 
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Vili. 

Triangolare. 

79.  Descrizione  — Fazzoletto  , ovvero  pezza, 
a loggia  di  triangolo  ; lungo  quattro  palmi  ; 
largo  un  palmo  , e mezzo. 

A p pi ic  azione  — Posizione  in  avanti  — - Il 
lato  pivi  lungo  si  pieghi  per  due  pollici  circa  : 
indi  dalla  fronte  si  passi  all’occipite  , c si  tor- 
ni in  avanti , dove  si  annodi  : l’apice  poi  del 
triangolo  si  porti  dal  vertice  all’occipite,  in 
modo  die  copra  tutto  il  cranio  , e resti  fissa- 
lo posteriormente,  con  giro  circolare. 

Uso  — Per  le  offese  nelle  persone  povere  , 
cui  mancano  i mezzi  per  la  capellina. 

t 

IX.  ' 

Gran  Copricapo . 

1 ' ‘ ' «v  , 

80.  Descrizione  — Fazzoletto  quadrato  , lun- 
go , e largo  più  di  quattro  palmi. 

Supplicazione  --Posizione  anteriore  --  Si  piega 
in  avanti  per  un  palmo  circa*,  indi  si  applica 
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dalla  fronte  all’occipite , per  ritornare  in  avanti* 
dove  si  fìssa  ; avvertendo  però  * di  far  com- 
prendere in  questo  giro  la  parte  posteriore  , e 
le  due  laterali  della  fascia , in  guisa  da  co- 
prire la  nuca  * i lati  del  collo  , le  tempia  , le 
orecchie*  e le  gote:  si  fìssa  per  ultimo*  con 
spille  , o con  punti  di  cucitura  , sotto  il  mento. 

Uso  — Per  le  offese  * e soprattutto  per  le 
scottature,  che  interessano  il  cranio,  le  parti 
laterali  della  faccia*  c la  circonferenza  del 
collo . 

X. 

i 

F ascialura  di  Galeno  , pe  poveri  : 

• f 

a sei  capi . 

/ • 

3i.  Descrizione  — Fascia,  lunga  ire  in  qual* 

tro  palmi  : larga  due  palmi  : divisa  in  tre 

parti  eguali  in  ciascuna  estremità  della  sua 

lunghezza  , in  modo  che  nel  mezzo  resti  in- 
° . 

tera  per  sei  pollici  circa. 

Applicazione  — Posizione  in  avanti  — Po- 
sta a traverso  sul  vertice,  i due  capi  anteriori 
si  piegh  no  per  un  pollice  circa  , e si  fissino 
ali’ occipite;  i due  dell’  occipite  si  fissino  alla 
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fronte;  e quei  di  mezzo  si  portino  sotto  la  ma- 
scella inferiore.  Qualche  volta  i due  capi  di 
mezzo  si  fissano  in  una  fascia  circolare  , posta 
nella  parte  supcriore  del  petto,  per  lo  di  sotto 
delle  ascelle , onde  mantenere  il  collo  incli- 
nato in  avanti , conforme  si  dirà  nelle  fascia- 
ture del  collo. 

Uso  — Per  le  offese  del  cranio  , delle  tem- 
pia , delle  orecchie , delle  gote , c del  di  sotto 

del  mento. 

\ 

XI. 

bionda  del  Capo, 

, t « 

82.  Descrizione  — Fascia  a quattro  capi: 
lunga  tre  palmi,  e mezzo  : larga  un  palmo  , 
e mezzo. 

Applicazione  — Posizione  in  avanti  — Si 
facciano  scendere  i quattro  capi  alle  due  tem- 
pia. I posteriori  si  portino  dall’occipite  avan- 
ti il  collo  ; si  facciano  decussare  sotto  il  men- 
to ; e s innalzino  al  sincipite  , dove  si  fissi- 
no. I due  capi  anteriori  si  portino  dalla  fron- 
te a il  occipite  : tornino  indi  in  avanti  , dove 

terminino. 

• * 
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Uso  — La  sua  semplicità  la  rende  idonea 
per  le  varie  offese  della  fronte  , del  vertice  , 
dell’occipite  , della  nuca,  del  collo  , e della 
parte  inferiore  del  mento.  Suole  pure  adope- 
rarsi pe’  vescicanti  alla  nuca  , e ne’ processi 
mastoidei. 

XII. 

..  ) [\  -c 

Monocolo. 


85.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo  : 
lunga  due  canne  , c mezza  : larga  tre  dita 
a traverso. 

A pplicazione  — Situazione  in  avanti  — Do- 
vendosi coprire  l’ occhio  destro,  si  terrà  il  go- 
mitolo colla  mano  sinistra  : viceversa  per  roc- 
chio manco.  Dopo  avere  svolta  la  fascia  per 
due  palmi'  circa  , se  ne  incominci  V applica- 
zione dalla  fronte  all’ occipite  , onde  farsi  il 
primo  punto  fisso.  Quindi  dalla  jionte  n Capo 
della  fascia  si  abbassi  : passi , per  sotto  l’crec* 
eh  la*  più  Vicina  all’occhio  offeso  : indi  pel 
parietale  opposto  venga  su  1’  occhio  istesso  , e 
lo  copra  : poscia  , per  la  fronte  , passi  ai  io 

stesso  parietale  ; e torni  cosi  a girale  per  la 
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seconda  , o terza  volta  : finalmente  si  faccia 

colla  circolare  P ultimo  punto  fisso. 

Uso  — Per  le  affezioni  di  un  occhio.  Quin- 
di si  potrà  distinguere  in  monocolo  destro  , e 
sinistro . 

XIII. 

Occhio  doppio . 

34.  descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  : 
lunga  quattro  canne  : larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione — Situazione  in  avanti — Daio 
il  primo  punto  di  appoggio  dalia  fronte  all’oc- 
cipitc  , si  decussino  i due  capi  , quali  , di- 
scendendo per  la  nuca , passino  sotto  le  orec- 
chie , e vengano  a coprire  gli  occhi.  Ciascun 
capo  faccia  il  giro  , come  si  c detto  del  mo- 
nocolo ; e dopo  averlo  replicato  , si  termini 
coll’ultimo  punto  fisso,  ben’ anche  .circolare. 

Uso  — Per  le  affezioni  di  ambi  gli  occhi., 

XIV. 

Benda . 

85.  descrizione  — Pezza  di  ormesino  ver- 
de ; lunga  Quattro  dita  a traverso  ; alta  tre 


/ 
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dita  e mezzo  : tagliata  a foggia  di  semiellìs* 

OD 

se;  con  un  ferro  filato  fissato  al  marnine  ; e 

o 7 

con  due  nastri  fissati  a’ due  estremi  , lunghi 
due  palmi  circa  , larghi  un  dito  a traverso. 
Kpplicaxione  — Situazione  in  avanti  — Po- 


sta la  benda  a lato  della  fronte  , e propria- 
mente sul  sopracciglio  dell’  occhio  offeso  , i 
due  nastri  si  passino  ad  annodare  all’occipite , 
o in  una  delle  tempia.  Si  badi  però  a farla 
rimanere  alquanto  distante  dall’  occhio  , pel 
facile  movimento  delle  palpebre. 

Uso  — Per  moderare  la  soverchia  luce 
nell’  occhio.  Laddove  poi  fossero  affetti  ambe- 
due gii  occhi , si  potrebbe  formare  una  sola 
benda  , che  scenda  dalla  fronte  , e cuopra  en- 
trambi detti  organi. 


XV. 

♦ m 

i >.  * . 

¥ ascia  tura  per  V ejnorragia  nasale . 

86.  Descrizione  — Nastro  a due  gomitoli  ; 
lungo  una  canna  ; largo  un  pollice  a traverso. 

kpplicazione  — Posizione  in  avanti  — Fatta 
una,  o due  torunde,  nella  cui  base  sia  ligato 
un  filo  ( §•  9»  ) > s’  introducano"  nelle  na- 


I 
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rici.  Applicata  poi  la  lunghetta  , che  agisce 
come  pezza  quadrata  da  contenere  le  torun- 
de,  vi  si  apponga  il  corpo  del  nastro.  Si  fac- 
ciano indi  montare  i due  gomitoli,  per  le  go- 
te , sulle  orecchie  ; e si  conducano  nidi  occi- 
pite , dove  , decussandosi , vengano  in  avanti  ; 
e quivi  si  annodino. 

Uso  Per  frenare  P emoragia  ; e si  ado- 

pra  anche  per  le  fratture  del  naso  , quando 
però  le  ossa  nasali  sieno  rimaste  depresse, 

XVI. 

fasciatura  per  le  f elite  trasversali 
del  naso . 

8".  Descrizione  — Nastro  a due  gomitoli  > 
lungo  una  canna;  largo  un  pollice  a traverso 
Lunghetta  di  sci  pollici  , larga  un  pollice  a 

traverso.  J 

kpplicazione  — Posizione  in  avanti  Si  fissi 

un  estremo  della  lunghetta , col  centro  del  na- 
stro , sul  labbro  superiore.  Indi  si  elevi  sul 
dorso  del  naso;  e portati  i due  capi  della  fa- 
scia nell’occipite,  si  facciano  decussare;  sic- 
ché , pervenuti  sulla  fronte  , si  fìssi  l’altro  estre- 
mo della  lunghetta,. 
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Uso  — Per  riunire  le  ferite  di  prima  inten- 
zione. 


XVII. 

F asciaiura  a T doppio  , per  le  ferii  e 
trasversali  del  naso, 

83.  T)escrizione  — Nastro  a due  gomitoli  ; 
lungo  una  canna;  largo  un  pollice  a traver- 
so — Due  1 un  eli  ette  di  sei  pollici , larghe  un 
dito  a traverso  , fissale  con  uno  degli  estremi 
nel  centro  della  fascia  , e distanti  tra  loro  un 
dito  a traverso. 

Applicazione  • — * Posizione  in  avanti  — Si 
faccia  cadere  il  centro  della  fascia  sotto  il  na- 
so , in  modo  clic  le  due  lunghette  riguardino 
la  parte  superiore  , c vadano  ai  lati  del  naso 
istesso.  Indi  , portati  i due  capi  all’  occipite  , 
e dall’occipite  alla  fronte  , s’inalzeranno  le  due 
lunghette  , c si  decusseranno  dinanzi  alla  fe- 
rita in  modo,  che  la  lunghetta  destra  passi  a 
V sinistra,  e la  sinistra  a destra.  Giunti  poi  gli 
estremi,  delle  lunghette  innanzi  alla  fronte  , si 
fisseranno  coi  giri  dcllà'  fascia. 

Uso  — Per  riunire  immediatamente  le  fe~ 
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ri  te . Questa  fasciatura  è piu  efficace  della 
precedente. 

XVIII. 

I 

Elevatore  del  naso . 

•8c).  Descrizione  — Nastro  a due  gomitoli  ; 
lungo  una  canna  ; largo  un  pollice  a traver- 
so — Lunghetta  di  sci  pollici,  larga  un  pol- 
lice a traverso  , c perforata  verso  un  estremo. 

kpplicaiione  — Situazione  in  avanti  — Si 
fissi  1’  estremo  perforalo  della  lunghetta  sul 
labbro  supcriore  , mercè  il  centro  del  nastro  ; 
e dopo  avere  portati  i due  gomitoli  all’  occi- 
pite , e quindi  alla  fronte  , s’innalzi  la  lun- 
ghetta , conficcando  nella  sua  fenditura  l’apice 
del  naso  , a fin  di  elevarlo.  Si  passi  per  ul- 
timo a fissare  dinanzi  alla  fronte  l’altro  estre- 
mo della  lunghetta  , mercè  la  fasciatura  cir- 
colare.  % 

Uso  — Per  elevare  il  naso  nel  caso  di  pe- 
ricolo di  caduta.  Quando  però  esso  fosse  sialo 
troncato  , se  ne  proccurerà  la  riposizione  , 
con  l’ajuto  delle  collette  , della  cucitura  , e 
della  presente  fasciatura. 
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XIX. 

Fasciatura  pel  naso  torto . 

ì 

90,  Descrizione  — Nastro  a due  gomìtoli  ; 
lungo  una  canna  ; largo  un  pollice  a traver- 
so — Lunghetta  di  sei  pollici,  larga  un  pol- 
lice a traverso,  fissata  con  un  estremo  nel  cen- 
tro della  fascia. 

Kpplicazione  — Posizione  in  avanti  » — S’ in- 
cominci col  centro  della  fascia  sul  labbro  su- 
periore, in  modo  die  un  estremo  della  lun- 
ghetta venga  a cadere  nel  lato  opposto  all’in- 
clinazione del  naso.  Dopo  che  si  saranno  por- 
tati pel  solito  cammino  i due  gomitoli  alla 
fronte  , si  condurrà  la  lunghetta  verso  del  la- 
to , dove  il  naso  e inclinato  : l’altro  estremo 
della  lunghetta  , condotto  al  lato  opposto  del- 
la fronte  , si  tiri  , onde  innalzare  il  naso. 
Ciò  fatto  si  fissi  colle  solite  regole. 

Uso — Per  l’inclinazione  del  naso  verso  una 
delle  due  gote  , purché  l’offesa  sia  recente  (1). 

(1)  Non  si  fa  parola  della  fionda  per  la 
frattura  delle  ossa  nasali . poiché  , comprimen- 
do essa  le  parti  fratturate  ? ne  accresce  lo  spo- 
stamento. 
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XX. 

Fasciatura  pel  labbro  leporino .. 

i v 

91.  Descrizione  — Nastro  a due  gomitoli  ; 
lungo  tre  canne  , e mezza  ; largo  un  pollice 
a traverso  — Due  lunghette  di  due  pollici  * 
larghe  un  pollice  a traverso  , alte  mezzo  dito 
a traverso  — Lunghe  strisce  di  empiastro  at- 
taccaticcio. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti  — Po- 
ste in  esatto  combaciamento  le  labbra  della 
ferita  , e nettate  dal  sangue  , si  applichino 
prima  gli  empiastri.  S’incominci  di  poi  la  fa- 
sciatura dalla  fronte  : indi  si  passi  all’occipi- 

te , dove  , decussati  i due  capi  , si  conducano 
sulle  orecchie  , e si  facciano  discendere  per  le 
gote.  Quivi  si  applichino  le  due  lunghette  , 
in  modo  che  ambedue  convergano  ai  lati  della 
ferita.  Su  tali  lunghette  si  facciano  passare  i 

m 

due  gomitoli;  e , giunti  dinanzi  alla  ferita,  s1 
facciano  incrocicchiare  attraverso  dell’apertura 
da  farsi  in  uno  di  essi.  Così  avvicinate  le  due 
lunghette  , che  quivi  agiscono  da  compresse  , 
si  otterrà  di  leggieri  il  combaciameli  lo  della 
ferita. 
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Uso  — Per  le  ferite  longitudinali  delle 
labbra. 

F ascia  di  Thillaye  pel  labbro  leporino . 

qi.  Descrizione  — Fascia  a quattro  capi  , si- 
mile a quella  descritta  per  le  ferite  trasversali 
( §.  63.  ) ; eccettochè  i quattro  capi  qui  deb- 
bono essere  più  lunglii  — • Due  compresse  , 
come  si  è detto  dell’antecedente  — ■ Lunghet- 
te, o strisce  di  empiastro  adesivo. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti  — Si 
.fissino  due  capi  dalle  gole  , per  1 occipite  , 
alla  fronte.  Applicate  poi  le  due  compresse  ai 
lati  della  ferita  , si  tirino  gli  altri  due  capi 
inferiormente  , e lateralmente,  in  modo  che  i 
nastrini  , che  uniscono  i quattro  capi , vengano 
a comprimere  le  compresse  , e ad  avvicinare 
le  labbra  della  ferita.  Ciò  fatto  , si  passino 
questi  stessi  due  capi , per,  sottp  le  orecchie  , 
all’occipite*,  d’onde,  portati  m avanti  , venga- 
no ad  annodarsi  alla  tempia. 

Uso  — Questa  fascia  è più  ingegnosa  ; e 
corrisponde  piu  alla  riunione  del  bibbio  le- 

rito. 

q3,  — * Quante  volte  poi  sia  ferito  anche  q 


r 
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labbro  inferiore  , dovrà  aggiungersi  un’altra  fa- 
scia, lunga  tre  palmi,  e larga  tre  dita  a ira- 
verso , da  apporsi  sotto  il  mento  , ed  anno- 
darri  sul  vertice  , onde  fissare  la  mascella  in- 

feri ore. 

XXL 

Fasciatura  pel  labbro  leporino  in  ambedue 

le  labbra. 


c)4.  Descrizione  — Fascia  a quattro  capi 
lunga  tre  canne  , c mezza  ; larga  un  polisce 
a traverso  — Quattro  compresse  , ciascuna  lun- 
ga due  pollici  , larga  un  pollice  a traverso  , 

alta  mezzo  dito  trasversale. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti  Si 
fissi  il  centro  della  fascia  dalia  fronte  a.locci 
pile  ; c nel  farsi  quivi  la  decussazione  , si 
prendano  i due  capi  superiori;  si  menino  per 
le  gote  a decussarsi  sul  labbro  superiore  ; indi, 
tornando  in  dietro  , si  portino  ad  annodare  ra 
una  delle  tempia.  Si  passi  poi  ai  due  capi  in- 
feriori , lasciati  nell’occipite  in  ma' no  deb  as- 
sistcnte  : si  conducano  giù  per  le  gote  ai  iati 
del  mento  , dinanzi  al  labbro  interiore  ? u° 
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ve,  incrocicchiandosi,  ritornino  per  la  stessa  via 
nell’  occipite;  e finalmente  si  fissino  nell’altra 
tempia.  Anche  qui  si  richiede  la  fascia  , che 
rende  immobile  la  mascella  inferiore. 

Uso  — Per  le  ferite  , che  dividono  longi- 
tudinalmente le  due  labbra  , superiore  , ed 
inferiore. 

XXII. 

Y a snatura  per  la  paro  ti  de. 

cjó.\ Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  quattro  canne  ; larga  tre  dita  a traver- 
so « — Compressa  alta  un  dito  traverso*. 

kpplicazione  — Situazione  in  quel  lato,  che 
cowisponde  alla  glandola  affetta  — Posta  la  com- 
pressa sulla  parte  inferma  , si  applica  il  centro 
della  fascia  da  sotto  il  mento  al  vertice.  Al- 
lorché i due  capi  trovatisi  sopra  la  compressa  , 
si  decussano  : il  capo  superiore  dopo  la  de- 

cussazione torna  a farsi  superiore,  mentre  l’in- 
feriore discende  di  nuovo  : c cosi  si  continua 
fino  al  secondo  , c terzo  nodo  ; terminati  i 
quali,  si  passa  alla  fascia  circolare , e si  fissa. 

Uso  — Per  le  ferite  della  Paro  ti  de  con  e in  or- 
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ra^ia,  ond’è  clic  viene  anche  chiamata  nodosa 
per  la  parotide . 

c )G.  Oliando  poi  non  vi  sia  emorragia  , la 
fasciatura  per  la  parotide  potrà  tarsi  con  una 
fascia  a due  gomitoli  , lunga  cinque  canne, 
lama  tre  dita  trasversali.  Se  ne  incomincia 

O 

P applicazione  , come  nel  capestro  doppio 
( §•  77-  )>  CL^  allorché  i due  capi  sono  di- 
nanzi al  sito  offeso  , si  decussano.  Uno  per  la 
nuca  passerà  alla  parotide  sana  , dove  incon- 
trando l’altro  capo  che  gira  dai  mento  al  ver- 
tice, tornerà  per  la  stessa  via  alla  parotide  in- 
ferma ; e cosi  si  continuerà  fino  alla  terza 
volta  : indi  si  darà  alla  fascia  il  solito  appog- 
gio circolare.  / 

XXIII. 

fasciatura  per  la  frattura  della  mascella 

inferiore . 

97.  D esenzione  — Fascia  a due  gomitoli  ; 
lunga  cinque  canne  ; larga  tre  dita  a traver- 
so — Apertura  trasversale  nel  corpo  della  la- 
scia — Compresse. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti  — Si 


f 
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applica  nell’apertura  del  corpo  la  sommità  del 
mento  , ed  una  compressa  nel  sito  della  frat- 
tura ; ed  ove  questa  sia  composta  , se  ne  ap- 
porranno due.  Portati  poscia  i due  capi  nel- 
Foccipite  , si  faranno  incrocicchiare;  e fatto  un 
giro  , si  torneranno  ad  incontrare  in  quella  tem- 
pia , che  corrisponde  al  lato  fratturato.  Si  farà 
allora  una  decussazione  , per  la  quale  un  capo 
discenderà  sulla  frattura,  passerà  per  la  som- 
mità , c perverrà  sino  alia  tempia  opposta  ; 
dove,  coli’ incontro  dell’altro  capo,  si  rove- 
scerà  , e tornerà  per  lo  stesso  cammino  alia 
tempia  , d’  onde  partì.  Quivi  si  torneranno  a 
decussare,  e coi  solito  giro  formeranno  F ul- 
timo punto  fìsso. 

Uso  — Per  F innesto  della  frattura  ; e per 
mantenere  immobile  la  mascella  inferiore  , so- 
prattutto dopo  la  riposizione  della  lussazione. 
Viene  perciò  chiamata  Mentoniera. 

XXIV. 


lunga 


Maschera. 


/ 


Descrizione  — Pezza  quadrangolare; 
un  palmo,  e più  ; larga  meno  di  un 

pai- 
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palmo  — Cinque  nastri  , de’  quali  quattro  ne- 
gli angoli  , e ’1  quinto  nella  parte  media  su- 
periore — Aperture  nella  peaza  , die  corri- 
spondano al  naso  , agli  occhi  , alla  bocca. 

Applicazione — Situazione  in  avanti — Fatto 
cadere  le  aperture  alle  corrispondenti  parti  , i 
due  nastri  posti  negli  angoli  superiori  si  por- 
tino all’  occipite  , e si  annodino  , in  unione 
dell’altro  che  è nel  mezzo  superiormente:  po- 
scia si  passi  a ligare  nella  nuca,  o nelle  tem- 
pia, i rimanenti  due  nastri  inferiori. 

U.y0  — Per  le  scottature  della  fronte,  delle 
palpebre  , delle  gote  , delle  labbra  , ec.  ; a 

buon  conto  di  qualsivoglia  parte  del  volto, 

\ 

V . , 

XXV. 

Fionda  laterale  della  faccia » 

99.  ^descrizione  — Una  mezza  maschera  , 
consistente  in  una  pezza  quadrangolare  , lun- 
ga un  palmo  , larga  mezzo  palmo  — Quattro 
nastri  ai  quattro  ango.li  — Apertura  circolare , 
die  corrisponda  ad  un  occhio. 

Applicazione  — Dopo  aver  fatto  corrispon- 
dere 1’  apertura  dinanzi  all’occhio , si  fissino  i 

6 
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dite  nastri  superiori  avanti  la  fronte  ; ed  i 
due  inferiori  alla  nuca. 

Uro  — Per  le  scottature  in  una  gota  , col- 
le corrispondenti  palpebre  , in  un  lato  della 
fronte  , del  mento  ec. 

XXVI. 

Fionda  a quattro  capi  per  V orecchio, 

ioo.  Descrizione  — Fascia,  lunga  tre  palmi; 
larga  sei  dita  a traverso  ; divisa  negli  estremi 
per  tre  palmi  meno  un  quarto. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Pon- 
gasi la  fascia  in  modo  , che  due  capi  siano 
superiori  , e due  inferiori.  Questi  ultimi , do- 
po averli  decussati  , si  porteranno  intorno  la 
testa,  per  la  fronte  , per  l’occipite  , e per  le 
tempia  , fissandoli  su  quella  tempia  , che  cor- 
risponde all’orecchio  offeso.  I due  capi  supe- 
riori si  decusseranno  ancora  , portando  uno 
di  essi  al  vertice  , P altro  sotto  il  mento  ; e- 
dopo  due  giri  si  fisseranno  nel  lato  infermo. 

Uso  — • Per  malattie  di  un  orecchio  ; per  un 
vescicante  applicato  sui  processo  masloideo  ; o> 
per  r ustione  quivi  praticata. 
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XXVII. 

Fasciatura  a T per  V orecchio. 

ioi.  Descrizione  — Fascia,  lunga  tre  palmi, 
e lar<*a  due  dila  a traverso  , cui  nella  metà 
delia  lunghezza  va  fissato  l’estremo  di  altra 

O 

fascia  , lunga  due  palmi  , c larga  tre  dita  a 
traverso  , tal  eli  è ne  formi  la  verticale. 

Applicazione  — Situazione  laterale  • — Si  fac- 
cia girare  la  fascia  orizzontale  dalla  tempia 
corrispondente  all’offesa,  all’ altra  opposta  tem- 
pia , dove  si  fissi  coli’  altra  fascia  verticale  , 
che  passando  per  la  parte  inferma , sotto  il 
mento  , si  annodi  nella  tempia  opposta. 

Uso  — Per  ferite  , scottature,  piaghe,  re- 
cisioni ec.  dell’  orecchio. 

XXVIII. 

■ *“*  « * 

Borsa  di  Pibrac  per  la  lingua, 

102.  Descrizione  — Due  pezze  unite  a sac- 
chetto, della  grandezza  della  lingua  — Filo  di 
ferro  applicalo  all’ intorno  deli’ apertura  dei 


sacchetto  , e che  superi  la  circonferenza  del- 
l’apertura  per  tre  pollici  > e mezzo. 

Applica  zi zione  — Posizione  in  avanti  — Si 
faccia  aprire  la  bocca  : nettata  la  ferita  , c 

posta  a combaciamento , si  metta  la  lingua 
dentro  la  borsa:  si  stringa  poscia  il  ferro  ; si 
rovesci  in  avanti  ; s’inclini  fuori  la  bocca, 
sotto  il  mento;  e quivi  si  pieghi  , e si  fissi- 
li so  — Per  le  profonde  ferite  della  lingua  , 
che  ne  incidano  più  della  metà;  giacche  quan- 
do l’offesa  è minore,  non  ha  bisogno  di  que- 
sta fasciatura  , che  dà  molto  imbarazzo.  Allo- 
ra , lasciata  a se  stessa , s’ innesta  , e si  gua- 
risce. 

XXIX.  0 

Compressore  della  lingua . 

’ \ >. 

io3.  Descrizione  — » Una  compressa  , alta 
due  dita  a traverso,  larga  più  di  un  pollice  — 
Tre  altre  compresse  , conformate  a foggia  di 
ferro  di  cavallo  — Fascia  a due  gomitoli  , 
lunga  quattro  canne  , larga  tre  dita  a traver- 
so — Due  cateteri  flessibili. 

Applicazione  — Situazione  in  avanti -r  Posta 
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ja  prima  compressa  tra  ’i  dorso  della  lingua  , 
e ’l  palato  duro  , si  chiuda  la  bocca.  Indi  si 
applichino  le  tre  compresse  a ferro  di  cavallo 
sotto  il  mento,  e propriamente  nella  parte  molle. 
Si  passi  all’applicazione  del  corpo  della  fa- 
scia su  le  compresse  esterne  ; e portati  i due 
capi  sul  vertice  , si  facciano  decussare  in  una 
tempia.  Fatti  due  giri , per  istabilire  il  primo 
punto  d’appoggjo,  si  faccia  nell’altra  tempia, 
una  seconda  decussazione  ; ed  a somiglianza 
del  capestro  doppio  ( §.  77.  ),  si  conducano 
i capi  ora  sotto  il  mento  a perpendicolo  , ed 
ora  trasversalmente  in  giro  , con  che  si  fa 
F ultimo  punto  fisso.  Dopo  ciò  si  applichino 
per  le  narici  i tubi  clastici  , onde  introdurre 
nell’  esofago  il  latte , il  brodo  ec, 

Uso  — Per  la  lingua  rovesciata  in  dietro  y 
talché  impedisse  la  respirazione , e la  degluti- 
zione. 

G A P.  IL 

FASCIATURE  DEL  COLLO, 
lo^-  Le  fasciature  più  necessarie  del  collo 


sono  : 
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I.  Circolare  del  Collo. 

II.  Fionda  del  Collo. 

III.  Fasciatura  unitiva,  per  le  ferite  longi- 
tudinali della  parte  anteriore  del  Collo. 

1Y.  Fasciatura  unitiva  , per  le  ferite  longi- 
tudinali delle  parti  laterali  del  Collo. 

V.  Fasciatura  unitiva  .,  per  le  ferite  longi- 
tudinali della  Nuca. 

VI.  Fasciatura  unitiva , per  le  ferite  tra- 
sversali del  Collo. 

VII.  Fasciatura  compressiva  del  Collo. 

f't»  .1 

I. 

■f 

Circolare  del  Collo . 

i©5.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomi- 
tolo ; lunga  cinque  palmi  ; larga  tre  dita  a 
traverso. 

i A pplicazione  — Situazione  in  quella  parte 
dove  esiste  la  malattia  — Preso  il  gomitolo 
con  la  destra  mano,  e’1  capo  con  la  sinistra, 
se  ne  fa  l’applicazione  sull’apparecchio;  si  gira 
attorno  il  collo  per  la  terza  , o quarta  volta , 
e si  fissa. 

Uso  — Per  mantenere  1’  apparecchio  in  una 
fasciatura  contentiva  ( §.  6/j.  ). 
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II. 

F io nda  del  Collo. 

106.  descrizione  — Pezza,  lunga  cinque  pal- 
mi ; larga  quattro  pollici:  si  fenda  longitudi- 
nalmente’ negli  estremi  , da  lasciare  un  pieno 
di  un  palmo. 

Applicazione  Situazione  in  quella  parte 
dove  esiste  l’offesa  — • Si  faccia  cadere  i!  pieno 
siili* apparecchio  ; indi  1 due  capi  superimi  9 
dopo  aver  fatto  un  giro  , si  fissino  intorno  la. 
fronte  ; conforme  si  faca  per  1 due  capi  infe- 
riori intorno  al  collo. 

Uso  — per  mantenere  V apparecchio  nel 
collo,  come  ne’ tumori  scrofolosi,  nelle  pia- 
ghe ec. 

» < 

ITI. 

Fasciatura  unitiva  . per  le  ferite  longitudinali, 
della  parte  anteriore  del  Collo . 

1*07.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli 
lun^a  sei  canne;  larga  tre  dita  a traverso 

O ' J 
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Due  difensivi  ( §.  2.0.  ),  alti  mezzo  dito  a 
traverso  ; larghi  quattro  dita  trasverse;  lunghi 
due  terzi  di  palmo. 

Applicazione  — Situazione  nella  parte  po- 
steriore — - Si  principii  col  centro  della  fascia 
nella  parte  posteriore  del  colio  ; e dopo  uno, 
o due  giri  attorno  al  collo  istesso  , si  venga 
alla  nuca  , dove  , incrocicchiandosi  i due  ca- 
‘pi  , si  conducano  alla  fronte  , c si  portino 
all’occipite.  Allora  , fatto  alzare  il. capo  , c 
portatolo  alquanto  indietro,  si  faccia  un  se- 
condo incrociccliiamento,  con  cui,  portati  i due 
capi  ai  lati  del  collo  , si  facciano  discendere 
nella  parte  laterale  superiore,  ed  anteriore  del 
petto.  Indi  , applicati  i due  difensivi  sotto 
delle  ascelle  , vi  si  facciano  passare  i capi  , 
d’ avanti  in  dietro;  e ritornati  alla  nuca,  mu- 
tandosi di  mano  , si  conducano  alla  fronte  : 
fatto  di  poi  ritorno  all’occipite,  si  passino  per 
la  seconda  volta  sotto  le  ascelle;  c così  si 
continui  lino  alla  terza  volta  , fissandoli  in  ul- 
timo intorno  al  capo. 

Uso  — Per  riunire  le  ferite  longitudinali  , 
0 profonde  , nella  parte  anteriore  del  collo. 
Per  mantenere  il  collo  in  una  equabile  posi- 
zione ? in  caso  di  torcicollo  — - l^a  descritta  fa- 


sciatura  viene 
Collo, 
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anche  chiamata  Dividente  del 

V 


IV. 

fasciatura  unitiva , per  le  ferite  longitudinali 
delle  parti  laterali  del  Collo, 

io3.  Descrizione — Fascia  a due  gomitoli;  lun- 
ca  cimine  canne;  larsfa  tre  dita  a traverso  — • 
Un  difensivo  , allo  mezzo  dito  a-traverso;  lun- 
go due  terzi  eli  palmo  ; largo  quattro  dita  tra- 
sverse. 

Applicazione  — Situazione  nel  lato  opposto 
al  ferito  — Applicato  il  corpo  della  fascia  sul 
lato  sano,  e fatto  uno,  o*  due  giri  intorno  al 
collo,  si  passi  all’occipite  , dove,  incrocicchian- 
dosi i due  capi , si  venga  alla  fronte  , c quin- 
di alla  tempia  opposta  alla  ferita.  Quivi  , riu- 
niti i due  capi  , si  attortiglino  in  modo  , che 
discendano  sulla  spalla  corrispondente.  Allora 
si  faccia  inclinare  il  capo  verso  di  questo  la- 
to; e per  farlo  rimanere  inclinato  , si  passino 
i due  capi  sotto  dell’ascella,  dopo  avervi  po- 
sto il  difensivo.  Indi  , uniti  i due  capi  sulla 
.palla  3 si  faccia  un  secondo  àttortmhamento  , 
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da  sotto  in  sopra  : si  ritorni  alla  tempia;  si 
faccia  intorno  il  capo  1’  altro  giro  ; c tornali 
di  bel  nuovo  alla  tempia  , si  esegua  un  terzo 
attortigliamento,  da  sopra  in  sotto,  col  quale 
i due  capi  torneranno  sotto  dell’ascella;  di 
qua  alla  stessa  tempia  ; e finalmente  si  termini 
col  solito  punto  fisso  intorno  al  capo. 

U. so  — Per  riunire  le  ferite  longitudinali  , 
c profonde,  in  uno  de’ lati  del  colio  ; giacché 
quando  sono  superficiali , basta  la  circolare 
( §■  i°5.  ).  . 

V. 

fasciatura  unitiva , per  le  feri: e longitudinali 

della  Nuca. 

/ 

109.  Descrizione — Fascia  di  Galeno  a sci  capi 
( §.  81.  ) — Altra  fascia  ad  un  gomitolo  ; 
lunga  due  canne;  larga  tre  pollici. 

Kpplicazione — Situazione  in  avanti — Po- 
sta la  fascia  di  Galeno,  e fissati  i due  capi 
anteriori , ed  1 posteriori  , quei  di  mezzo  si 
lascino  pendoli  nella  parte  anteriore  , e late- 
rale del  collo.  Si  passi  all’applicazione  dell’al- 
tra fascia  , intorno  la  parte  superiore  dei  pel- 
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to  , sotto  dell’  ascella  ; e dopo  di  averla  fissa- 
ta, s’inclini  il  capo  in  avanti,  ed  i due  capi 
pendoli  si  fissino  nella  parte  superiore  , e la- 
terale della  fascia  circolare  , applicata  nei 
petto. 

Uso  — Per  la  riunione  immediata  delle  fe- 
rite longitudinali , e profonde  della  nuca. 


Fasciatura  unitiva , -per  le  ferite  trasversali 

del  Collo. 

no.  Descrizione — *0  la  ferita  è nella  parte 
anteriore  , ed  allora  conviene  la  fasciatura  per 
le  ferite  profonde  longitudinali  della  nuca 
( §.  109.  ) : o è nella  parte  posteriore  , ed  in 
questo  caso  si  adopra  la  fasciatura  per  le  fe- 
rite profonde  longitudinali  dinanzi  al  collo 
( §•  i07-  ):  o finalmente  è in  un  lato  del  col- 
lo , ed  in  quest’ altra  ipotesi  fa  d’  uopo  della 
fasciatura  per  le  ferite  longitudinali  ai  lati  del 
collo  ( §.  108.  ) : con  la  differenza  però,  che 
per  le  ferite  trasversali , l’attortigliamento  della 
Ijascia  dee  corrispondere  al  lato  offeso. 
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Avvertimento, 

111.  Ad  evitare  ogni  deformità  nelle  ferite 
trasversali  del  collo,  soprattutto  nelle  anterio- 
ri , e nelle  laterali  , è di  Lene  avvertire  die 
le  fasciature  ad  esse  convenienti  , non  deb- 
bono continuarsi  fino  alla  solida  cicatrizzazione 
delle  ferite  ; poiché  allora  resterebbe  permanen- 
temente inclinato  il  collo.  Ad  evitare  un  tale 
inconveniente,  si  abbia  F attenzione  , allorché 

9 

la  cicatrice  é recente,  e le  fibre  sono  nel  ca- 
so di  distendersi,  di  applicare  la  fasciatura  di- 
vidente ( §.  67.  ),  con  la  quale  si  restituisce 
al  collo  la  naturale  situazione. 

VII. 

Fasciatura  compressiva  del  Collo, 

no..  Descrizione — Fascia  ad  un  glomere;  lun- 
ga sei  palmi;  larga  tre  dita  a traverso — Lun- 
ghetta, lunga  due  palmi , e mezzo;  larga  tre 
dita  a traverso.  1 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
ponga  trasversalmente  la  lunghetta  , dal  ver- 
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tice,  ai  lati  del  collo.  I due  estremi  pendoli 
della  lunghetta  , si  fissino  con  fascia  circola- 
re. Fatti  due  gin  , si  pieghino  gli  estremi  , 
da  sotto  in  sopra.  Si  tornino  a fissare  col  ter- 
zo giro  della  fascia,  fino  al  quarto,  in  modo 
che  agiscano  come  compresse  graduate. 

Uso  •—  Pel  salasso  della  giugulare  esterna. 
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PARTE  III. 

FASCIATURE  DEL  TRONCO. 

— 

C A P.  I. 

Fasciatura  della  parte  superiore  del  petto . 

ii3.I_Je  fasciature  della  parte  superiore  del 
petto  si  riducono  alle  seguenti  : 

I.  Spica  semplice. 

II.  Spica  doppia.  , 

III.  Stellata  semplice. 

IV.  Stellata  doppia. 

V.  Otto  in  cifra. 

VI.  Fasciatura  di  Govejo , per  la  frattura  7 
o lussazione  della  Clavicola. 

VII.  Fasciatura  di  Desault,  per  la  frattura  , 
o lussazione  della  Clavicola. 

Vili.  Fasciatura  di  Boyer,  per  la  frattura  . 
o lussazione  della  Clavicola* 
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IX.  Fasciatura  per  le  ferite  nella  Scapola  .. 
o nelle  sue  adjacenze. 


I. 

Spicci  semplice. 

ii4-  descrizione.  Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  tre  canne  ; larga  tre  dila  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Svol- 
gasi il  capo  della  fascia  per  due  palmi  , e 
più  : ^ indi  se  ne  incominci  l’applicazione  sotto 
quell’  ascella  , dove  corrisponde  la  malattia  ; 
e portato  il  gomitolo  sopra  la  spalla  , si  con- 
duca pel  dorso  alla  spalla  opposta  , d’onde 
ritorni  per  la  parte  anteriore  del  petto  sotto 

dell’  ascella  ; e cosi  si  continui  fino  al  ter- 
mine. 

Uso  — pcr  le  ferite  sotto  un'ascella  , sulla 
spalla  , nel  dorso  , e nella  parte  anteriore  del 
petto  Comprendete  di  leggieri  che  la  spica 
semplice  s.  distingue  in  destra , e sinistra  , a 
seconda  della  parte  dove  si  applica. 


( ) 


II. 

Spica  doppia . 

11 5.  Descrizione  — Fascia  a due  "om itoli  ; 
lunga  quattro  canoe,  c mezza;  larga  tre  dita 
à traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Appli- 
cato il  centro  della  lascia  sotto  un  ascella  , si 
facciano  montare  i due  gomitoli  sulla  spalla  cor- 
rispondente ; e dopo  averli  cambiati  di  mano  , 
si  conducano  , uno  pel  dorso  , l’ altro  per  la 
parte  anteriore  del  petto, su  l’altra  spalla,  dove, 
incrocicchiandosi  , si  facciano  discendere  nella 
sottoposta  ascella  ; e riportati  sulla  spalla  , si 
ritorni  d’onde  si  parti.  Cosi  ai  continui  fino  al 
terzo  , o quarto  giro. 

Uso  — Per  le  offese  sotto  delle  ascelle,  sul- 
le spalle , nella  parte  anteriore , e superiore  del 
petto  , e nel  dorso. 

III. 

< 

Stellata  semplice . 

n6.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  d^ e canne  ; largo,  tre  dita  a traverso. 

Ap~ 
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kpplicazione  — Situazione  nella  parte  po- 
steriore — Si  faccia  passare  il  centro  della 
fascia  sulla  parte  anteriore  del  capo  dell’ome- 
ro ? rn  modo  che  un  capo  della  lascia  passi 
sotto  1 ascella  , e P altro  sulla  spalla ► Indi  , 
portati  i due  capi  nel  mezzo  del  dorso  , s’in- 
ciocicchino  in  guisa  , che  P inferiore  ascenda 
sull’  altra  spalla  , e ’l  superiore  discenda  su 
l’altra  ascella  ; d’onde , portati  innanzi  dell5  o- 
mero,  facciano  ritorno  in  dietro,  percorrendo’ 
lo  stesso  cammino  , cogli  stessi  giri  , fino  al 
compimento  della  fascia. 

Uso  — Per  le  offese  nelle  ascelle  , nelle 
spalle  , nelle  scapole  , e nel  dorso. 

11 7*  Quando  le  offese  sono  nella  parte  an- 
teriore , e superiore  del  petto , si  può  fare  la 
stellala  anteriore  : quindi  sorge  la  distinzione 
della  stellata  in  anteriore , e posteriori . 

IV. 

Stei  la  ta  doppia  _ 

118.  Descrizione  — — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  tre  canne  ; larga  tre  dita  a traverso. 

kpp ideazione  ——  Situazione  laterale  — Si 
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eseguano  gli  stessi  giri  che  nella  stellata  sem- 
plice si  fanno  posteriormente  ; e facendoli  an- 
cora nella  parte  anteriore  del  petto  , si  darà 
luogo  alla  stellata  doppia. 

Uso  — Per  le  offese  nella  parte  posteriore, 
nell'  anteriore  , e nella  superiore  del  petto. 

i 

V. 

Otto  in  cifra . 

119.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  tre  canne  ; larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si  se- 
gue lo  stesso  meccanismo  raccomandato  per  la 
spica  doppia  ( §.  n5.  ).  Solo  qui  si  aggiun- 
ge , che  gì’ incrocicchiamenti  de’  gomitoli  , fa- 
cendosi sulle  spalle  , circondino  la  parte  infe- 
riore del  collo  , allorché  passano  dall’  una 
all’altra  spalla. 

Uso  — Per  le  offese  nelle  ascelle  , nelle- 
spalle  , e nella  parte  inferiore  det  collo. 


( 


( 99  ) 


VI. 

% * 

fasciatura  di  Govejo  , per  la  frattura , 
o lussazione  della  C/avicola. 

120.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  sette  canne;  larga  tre  dita  a traverso 
Tre  compresse,  delle  quali  ciascuna  sia  lunga 
mezzo  palmo  ; larga  tre  pollici  ; alta  tre  li- 
nee — Fazzoletto  a foggia  di  triangolo  , lun- 
go quattro  palmi. 

kpplicaiione  — Situazione  laterale  — Un 
assistente  ponga  il  ginocchio  destro  in  mezzo 
delle  due  scapole,  e prenda  con  ambe  le  mani 
le  sommità  degli  omeri,  e le  porti  in  dietro: 
indi  si  proccuri  di  mettere  a livello  l’osso  frat- 
turato , o lussato.  S’incominci  di  poi  la  stel- 
lata semplice  posteriore  ; e dopo  averla  girata 
tic  v olte  , portinsi  i due  capi  all’intorno  del 
petto  , e si  facciano  incontrare  sotto  dell’  osso 
offeso.  Quivi  si  decussino;  ed  applicate  l’una 
sull’  altra  le  tre  compresse  nella  parte  affetta, 
vi  si  passi  sopra  con  un  capo  della  fascia  , 
che  si  porterà  d’  avanti  in  dietro  : 1’  altro 

caf*°  continuerà  lo  stesso  giro  orizzontale  , in 


( J°°  ) 

modo  die , passando  sopra  il  primo  , serva 
come  mezzo  di  decussazione  , onde  tornare 
da  dietro  in  avanti  sullo  stesso  cammino  ; e 
cosi  si  continui.  Quando  però  la  fasciatura  è 
in  fine  , si  potrà  tornare  a fare  la  stellata  , 
come  quella  che  dà  più  stabile  appoggio.  Fat- 
to ciò  , si  applichi  il  fazzoletto  sotto  F anti- 
braccio corrispondente  , dopo  averlo  posto  nel- 
la semiflessione  ; e portati  i due  estremi  di- 
nanzi al  petto,  si  passino  dietro  il  collo  , do- 
ve saranno  annodati.  Il  fazzoletto  cosi  appli- 
cato dicesi  Ciarpa  , o Amiti  ella. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione  della 
\ 

fasciatura.  E stata  sempre  adonesta  prima  che 
JDcsauIt  ne  avesse  inventata  una  più  idonea. 
Avrebbe  però  il  suo  pregio,  quante  volte  si 
avesse  F attenzione  di  porre  l’antibraccio  cor- 
rispondente nell’  immobilità.  A quest’oggetto  , 
nella  descritta  fasciatura  abbiamo  disegnala  la 
lunghezza  di  sette  canne,  affinchè  quel  capo 
eli’  è destinato  a girare  all’  intorno  del  petto  , 
vi  comprenda  anche  F omero,  lo  Fissi  , c lo 
renda  immcbile. 
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VII. 

F lasciatura  di  Desault , per  la  frattura , o 
lussazione  della  Clavicola. 

I ••  , ' *4  « 

lai.  Descrizione  — Un  cuscino  di  figura 
conica,  lungo  sei  pollici;  largo  nella  base  tre 
pollici  ; alto  nella  base  un  pollice  , c mez- 
zo — Fascia  ad  un  gomitolo  ; lunga  quattro 
canne  ; larga  tre  dita  a traverso  — Altra  fa- 
scia ad  un  gomitolo  ; lunga  cinque  canne  ; 
larga  tre  dita  a traverso  — Terza  fascia  ad 
un  gomitolo;  lunga  quattro  canne,  e mezza;! 
larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Posizione  laterale  — Innal- 
zato 1 omero  , da  fare  angolo  retto  col  petto  , 
si  applichi  sotto  1’  ascella  il  cuscino  , in  mo- 
do , che  la  base  riguardi  la  parte  superiore  : 
indi  si  fissi  colla  prima  fascia  , che  girerà  pel 
petto.  Fissato  il  cuscino  , si  abbassi  f omero 
al  lato  del  petto,  cui  dovrà  rimanere  immo- 
bile , mercè  la  seconda  fascia  , che  s’  inco- 
lti] nccra  ad  applicare  nella  parte  inferiore  , 
verso  i condili.  Quindi  si  farà  gi  rare  spiral- 
mente intorno  al  petto  3 ascendendo  di  tratto 


> 


( >0=  ) 

in  fratto  , c facendola  dì  poi  passare  da  die- 
tro in  avanti  sopra  una  spalla,  a foggia  della 
Spica  semplice  ( §.  114.  ) , affinché  abbia  un 
punto  di  appoggio  pììi  stabile.  In 'ultimo  , si 
applichi  la  terza  fascia  , per  mantenere  l’an- 
tibraccio nella  semiilessione  , facendola  gira- 
re , dal  di  sotto  dell’antibraccio  , pel  petto, 
per  le  spalle,  e pel  dorso;  e cosi  si  continui. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione  della 
fasciatura.  Si  adopra  ancora  per  la  frattura  del 
collo  dell’  omero  , e per  quella  dell’  acromio  ; 
cd  in  questo  caso  , il  cuscino  apposto  sotto 
dell’ascella  , innalzerà  l’osso  fratturato  , e lo 
coatterà. 


vin. 

Fasciatura  di  B oyer,  per  la  frattura.  , o 
lussazione  della  Clavicola . 

0 

122.  descrizione  • — Fascia  da  corpo  , im- 
bottita di  stoppa  , o di  bambagia  ; lunga  quan- 
to la  circonferenza  del  petto;  larga  sei  pollici. 
Quattro  Ubbie  fissate  in  detta  fascia  , delle 
quali,  due  nella  parte  anteriore,  e due  nella 
posteriore,  in  modo  che  siano  rivolte  verso  il 


( >°5  ) 

Braccio  , clic  corrisponde  all’  offesa.  In  una 
dell’  estremità  di  detta  fascia  vi  siano  delle  a- 
perture  circolari  , distanti  tra  loro  un  pollice 
circa  : nell’  altra  estremità  sia  fissato  un  laccio 
spillato,  lungo  circa  tre  palmi  — Altra  fascia 
egualmente  imbottita  , lunga  quanto  è largo 
il  braccio  , e larga  quanto  è alto  detto  artico- 
lo ; nell’  estremità  della  quale  vi  siano  egual- 
mente delle  aperture,  e’1  laccio.  In  corrispon- 
denza delle  quattro  fibbie  apposte  nella  fascia 
da  corpo  , siano  nella  seconda  fascia  quattro 
corregge  di  cuojo  , perforate,  ciascuna  lunga 
un  palmo  circa  , larga  un  pollice  a traverso* 
La  fascia  cosi  congegnata  ha  il  nome  di  b >'ac- 
cialetio  — Fazzoletto  piegato  a triangolo  , lun- 
go quattro  palmi  — Un  cuscino  simile  a quel- 
lo descritto  nel  ( §.  lai.  ) : ai  lati  però  della 
base  vi  siano  due  nastri,  lunghi  ciascuno  cin- 
que palmi. 

Applicazione  — Posizione  laterale  — Si  ap- 
plichi attorno  al  petto  la  fascia  da  corpo,  da 
fissarsi  col  laccio  nel  lato  opposto  all’ offesa. 
Quindi  si  applichi  il  braccialetto  , da  fissarsi 
col  laccio  nell’  esterno  dell’  omero.  Posto  il 
braccio  ad  angolo  retto  col  petto  ( §.  lai.  ) , 
si  applichi  il  cuscino  sotto  dell’  ascella  , in 


*■ 


,V; 
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modo  cTjc  la  base  riguardi  superiormente  : i 
due  naslri  si  portino  sulla  spalla  opposta  , e 
si  annodino  , onde  fissare  il  cuscino.  Si  ab- 
bassi 1’  omero  , e si  porti  a lato  del  petto.  À 
fissare  il  braccio  , si  passino  le  corregge  nelle 
corrispondenti  fibbie  della  fascia  da  corpo  , e 
si  renda  così  immobile  l’omero. 

Uso  — Quello  stesso  die  si  è esposto  per 
la  fasciatura  di  Desault  ( §.  lai.  ).  Bisogna 
però  convenire  , ebe  la  fasciatura  di  Boyer 
più  semplice  di  quella  di  Desault,  cui  per  con 
seguenza  si  preferisce. 


IX. 

- ■’  « ' t < 

Fasciatura  per  le  ferite  nella  scapola  , 
e nelle  sue  adjacenze . 

lao.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  due  canne  , e mezza  : larga  tre  dita  a 
traverso  — Altra  fascia  , lunga  quattro  palmi  ; 
]ar«a  quattro  pollici;  con  una  incisione  longi- 
tudinale in  mezzo,  della  lunghezza  di  un  pal- 
mo, e più  — Ciarpa  ( §.  12.0.  ). 

Applicazione  — Situazione  laterale  posteno* 
Attraverso  della  incisione  fatta  nella  se- 
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ronda  fascia  si  passi  il  capo  dell5  infermo  ; » 
portata  la  fascia  stessa  sulle  spalle  , ne  restino 
i due  estremi  pendoli  , uno  anteri© ralente  , 
l’altro  posteriormente.  Indi  , fissato  il  braccio 
a lato  del  petto , vi  si  applichi  la  prima  fa- 
scia, da  abbracciare  col  detto  articolo  anche 
il  petto;  coll’avvertenza,  che  i due  capi  del- 
r altra  fascia  appesa  al  collo  cadano  sotto  del 
primo  giro:  nel  secondo  giro  poi  i due  estre- 
mi debbono  innalzarsi  in  guisa  , da  sostenere 
il  margine  inferiore  ( §.  /p*  ) della  fascia 
orizzontale.  Si  continui  collo  stesso  tenore  fino 
al  compimento  della  fascia. 

Uso  — Per  riunire  di  prima  intenzione  le 
ferite  nel  luogo  indicato  ; ciò  che  si  esegue 
col  mantenere  il  braccio  immobile. 

€ A P.  II. 

Fasciature  della  parte  media  , ed  inferiore 

del  petto . 

124 • 1 -Je  fasciature  della  parte  media,  ed  in- 
inferiore del  petto  sono  : 

I.  Scapolare  : 

II.  Quadriga  : 
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III.  F asciatura  da  corpo  a sei  capi  : 

IV.  Apparecchio  del  Catetere  flessibile , per 
le  fìstole  penetranti  nel  petto  : 

V.  Elevatore  delle  mammelle  : 

VI.  Compressore  delle  mammelle. 


Scapolare. 

ia5.  Descrizione  — Fascia  incisa  in  mezzo, 
come  si  è detto  nel  ( §.  12.0.  ) — Altra  fascia 
ad  un  gomitolo;  lunga  due  canne,  e mezza; 
larga  cinque  pollici. 

Appi/ ' razione  — t Situazione  in  quella  parte' 
che  corrisponde  all’  offesa  — Posta  la  prima 
fascia  sulle  spalle  , si  giri  la  seconda  fascia 
intorno  al  petto,  in  modo  che  si  esegua  quel- 
lo stesso  che  si  è esposto  nell’  anzidetto 

§.  12.5. 

Uso  — - Per  le  ferite  del  petto  ; per  le  frat- 
ture delle  coste  , delle  scapole  , e dello  ster- 
no ; per  la  terebrazione  di  quest’osso;  per 
V estirpazione  delle  mammelle. 


( I07  ) 


II. 

I 

Quadriga. 

126.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo  ; 

O J 

lunga  tre  canne;  larga1  cinque  pollici;  con  in- 
cisione in  vicinanza  del  primo  capo  , della 
lunghezza  di  mezzo  palmo. 

Applicazione  — Situazione  in  quella  parte  y 
dov’  esiste  l’offesa  — Preso  il  capo  delia  fa- 
scia attraverso  della  incisione  , vi  si  faccia 
passare  il  braccio  opposto  al  sito  offeso.  Così 
portata  la  fascia  nella  sommità  dell’  omero  > 
dove  ha  il  primo  punto  fisso  , per  la  sca- 
pola si  discenda  nel  petto  , intorno  a cui  si 
facciano  de’  giri  ; ed  in  ultimo  si  fìssi  su 
di  una  spalla,  per  darvi  l’ultimo  punto  d’ap- 
poggio. 

Uso  — Quello  stesso  che  si  è detto  per  lo 
scapolare  ( §.  ia5.  ) : la  quadriga  però,  come 
piu  semplice,  merita  la  preferenza. 
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III. 

Fasciatura  da  corpo  a sei  capL 

127»  descrizione  — Tre  fasce  : lunga  cia- 
scuna cinque  palmi  ; larga  quattro  pollici  a 
traverso  : tutte  tre  cucite  trasversalmente  in 
mezzo  , ed  in  modo  che  una  fascia  cuopra 
l’altra  per  due  terzi  della  larghezza. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
portino  sotto  il  dorso  Ire  capi  di  un  estremo  , 
da  uscire  per  metà  nel  lato  opposto.  Indi  s’in- 
nalzi il  capo  superiore  , c si  porti  dinanzi  al 
petto  ; sopra  di  esso  si  applichi  1’  altro  capo 
corrispondente  , e cosi  si  continui  per  gli  altri 
capi  sottoposti.  Dovendosi  cambiare  l’apparec- 
chio , e di  bene  cucire  all’estremo  del  vecchio 
il  nuovo;  tirare  di  poi  il  primo  , fino  a che 
subentri  il  secondo. 

U so  — Per  le  ferite  che  han  bisogno  di  ri- 

• u 

poso  , per  la  riunione  immediata. 


( ,09  ) 
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IV. 


apparecchio  del  Catetere  flessibile  , per  le 
fistole  penetranti  nel  petto. 

128.  Descrizione  — Pezza  quadrata,  a quat- 
tro piegature  ; larga  due  pollici;  perforata 
in  mezzo  — Catetere  elastico  ; lungo  quanto  è 
la  profondità  della  fistola;  inciso  in  due  parti 
nell  estremo  che  dovrà  corrispondere  ester- 
namente, dove  si  passi  l’ago  col  filo,  per  im- 
pedirne la  caduta  nel  petto.  Cosi  apparecchia- 
to il  catetere  , si  faccia  passare  pel  forame 
della  pezza  quadrata  — Fasciatura  Scapolare 
( §.  ia5.  ) , o la  Quadriga  ( §.  12.6.  ). 

kpplicauone  — Situazione  in  quella  parte 
che  corrisponde  all’  offesa  — Si  ponga  lo  sca- 
polare : s’introduca  il  catetere  nella  fistola  , 
si  che  da  esso  si  vegga  uscire  il  materiale 
raccolto  nel  petto  : lasciato  il  filo  nell’esterno  , 
si  applichi  la  fascia. 

Uso  Per  dar  esito  al  sangue,  alla  mar- 
cia , all’acqua  raccolta  nel  petto. 


( no  ) 


Elevatore  delle  mammelle . 

12,9.  Descrizione  — Fascia  da  corpo  ; lun- 
ga quanto  è la  circonferenza  del  petto  ; larga 
quattro  pollici.  In  ciascuna  delle  due  estremi- 
tà sieno  fissati  quattro  nastri  , lungo  ciascuno 
mezzo  palmo  , e largo  un  dito  a traverso  — « 
[Borsa  , attaccata  al  margine  superiore  , ante- 
riore , e laterale  della  fascia  ; con  due  nastri , 
lungo  ciascuno  due  palmi , e largo  un  dito 
a traverso,  fìssati  nella  parte  superiore  — In 
quella  parte  della  fascia  da  corpo,  ov'è  ap»- 
posta  la  borsa  , si  fissino  due  altri  nastri  , del- 
la stessa  lunghezza  , e larghezza  de’ due  indi- 
cati per  la  borsa  istessa. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  ■ — • Si 
ponga  la  fascia  da  corpo  , da  annodarsi  co* 
nastri  nel  lato  del  petto  opposto  a quello 
delia  mammella  inferma.  Indi  s’innalzi  la 
borsa  , e vi  si  applichi  la  mammella...  Ciò 
fatto,  si  sospenda  , coll’ annodare  sulle  spalle 
gli  altri  nastri , gli  anteriori  cioè  coi  posterio- 
ri , dopo  averli  passati  da  destra  a sinistra  , 


e viceversa. 
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Uso  — Per  cancro , scirro  , ascessi  , colle- 
zioni lattee  , ferite  , e piaghe  nelle  mammelle 
delle  donne  (i).  In  vece  però  delia  descritta 
fasciatura  , suole  adoprarsi  un  fazzoletto  pie- 
gato diagonalmente  , in  modo  che  nel  mezzo 
presenti  la  larghezza  di  quattro  in  cinque  pol- 
lici : la  lunghezza  totale  poi  sia  di  quattro  pal- 
mi. Il  corpo  si  pone  sotto  della  mammella  ; 
uno  de’  capi  passerà  per  sotto  1’  ascella  alla 
nuca  ; 1 altro  per  la  parte  anteriore  del  petto, 
andrà  ad  incontrare  il  primo,  e si  annode- 
ranno insieme. 


VI. 

Compressore  delle  mammelle . . 

i3o.  Descrizione  — - Fascia  da  corpo  co’ na- 
stri negli  estremi  , conforme  si  e detto  nei  §. 
precedente. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  — • Si 


(r)  Ove  fossero  affette  ambedue  le  mammcl- 

le  1 Sl  farà  V elevatore  doppio  , cioè  con  due 
borse , fissate  in  una  fascia  da  corpo. 


C ) 

ponga  la  fascia  in  modo  da  coprire  le  mam- 
melle , e se  ne  annodino  i nastri  allato  del 
petto , alquanto  strettamente  , affinché  si  ot- 
tenga una  sufficiente  compressione. 

Uso  — Per  retropellere  il  latte.  Quantevolte 
•vi  fosse  bisogno  di  comprimere  una  sola  delle 
mammelle  , si  potrebbe  far  uso  di  un  fazzolet- 
to , piegato  alla  diagonale  , ed  applicato  in  mo- 
do , che  mentre  il  corpo  corrisponde  sulla 
mammella  da  comprimersi  , un  capo  si  possa 
portare  nella  spalla  opposta,  e l’altro  pel  dorso 
vada  ad  incontrare  il  primo,  e si  annodi. 

CAP.  III. 

fasciature  dell'Addome. 

loi.l^e  fasciature  più  necessarie  dell’addo- 
me sono  : 

I.  Fasciatura  a sei  capi  per  le  ferite  pene- 

tranti  nell’ addome  : 

II.  Fasciatura  di  Morirò  per  1 operazione 

dell’  Ascite  : 

III.  Fasciatura  da  corpo  per  1’  operazione 

dell’ Asci  te  : 

IV.  Fasciatura  da  corpo  per  le  scottature 
deir  addome  ; 


V.  Fasciatura  pel  Cordone  Ombelicale  de’ 

Neonati: 

VI.  Apparecchio  per  l’Ernia  Ombelicale  de 
Bambini  ; 

VII.  Fasciatura  unitiva  per  le  ferite  longi- 
tudinali dell’  Addome  : 

Vili.  Fasciatura  unitiva  per  le  ferite  tra* 
sversali  dell’  Addome  :• 

IX.  Spica  Semplice  Inguinale  : 

X.  Spica  Doppia  Inguinale: 

XI.  Nodosa  dell’I  n gu  ine  : 

All.  Cuscinetto  pel  Bubbone: 

XIII.  Fasciatura  a lettera  T : 

XIV.  Croce  di  Malta  per  l’Asta  Maschile r 

XV.  Nodosa  del  Perineo  : 

X\I.  Pessario  per  la  Vagina  delle  Donne: 
XVII.  Pessario  per  l’Intestino  Retto. 

I. 

fasciatura  a sci  capi  per  le  ferite  penetratoti 

nell ’ Addome, 

I 

102.  Descrizione  — Come  quella  a sci  capi 
per  le  ferite  penetranti  nel  petto  ( §.  137.  )„ 
Applicazione  — - Situazione  laterale  — Si 

a 


» 
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serbino  le  stesse  regole  raccomandate  per  ìa 
fasciatura  a sei  capi  del  petto  , e pei  modo  di 
rinnovare  1’  apparecchio. 

Uso  •—  Si  rileva  dalla  denominazione. 

IL 

«• 

\ 1 

fasciatura  di  Morirò  per  V operazione 
deir  Asci  te. 

« 

i53.  Descrizione  — Fascia  quadrangolare  ; 
lunga  quattro  palmi  circa  *,  larga  un  palmo  , 
e mezzo  — Cinque  fibbie  , fissate  in  un  estre- 
mo di  delta  fascia  — Cinque  corregge,  per- 
forate , e fissate  nell’altro  estremo  della  fa- 
scia. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  laterale 
sinistra  — Si  ponga  la  fascia  in  modo  , che  gli 
estremi  cadano  nel  lato  dell’addome:  indi  si 
affibbino  le  due  corregge  superiori  , onde  la 
fascia  comprima  da  sotto  in  sopra  , in  guisa 
che  1’  acqua  venga  a raccogliersi  nella  parte 
inferiore  ; ed  in  ragione  che  l’acqua  si  e va.- 
cua  , sèmpre  più  si  stringa  la  fascia.  Si  passi 

quindi  ad  affibbiare  la  terza  correggia  ; e 

, / 

quando  1’  addome  è votato  > si  affibbino  le 


( ) 

altre  due.  In  questo  modo,  dalla  ragione  epi- 
gasrica  , sino  a quella  del  pube,  1’ addome 
resterà  equabilmente  compresso. 

Uso  — Per  ajutare  1’  espulsione  dell’  acqua 
dalla  puntura  fatta  col  trocart  ; e per  soste- 
nere , e comprimere  i visceri  addominali. 

# 

III. 

fasciatura  da  corpo  per  V operazione 
■ dell’  Ascile* 

i34-  descrizione  — Fascia  a due  gomitoli; 
lunga  tre  canne , e mezza  ; larga  quattro 
pollici. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  laterale 
sinistra  — S’  incominci  col  centro  della  fascia 
dallo  scrobicoìo  del  cuore.  Si  vada  indietro  , 
donde  si  torni  in  avanti,  un  po’ inferiormen- 
te , in  modo  che  il  secondo  giro  cuopra  per 
due  terzi  il  primo.  Si  ritorni  ai  lombi,  dove, 
incrociati  i due  capi  , si  diano  a due  assi- 
stenti posteriormente  in  ciascun  lato  , i quali  , 
tenendoli  tesi , stringano  la  fascia  , onde  l’ac- 
qua venga  a raccogliersi  nella  parte  da  pun- 
golai ; ed  a proporzione  che  l’acqua  esce,  la 


( ) 

fascia  si  stringa.  Indi  si  faranno  con  csSa  de* 
gli  altri  giri  , che  discendano  a spira , fino  a 
che,  votato  l’addome  , si  circondi  col  restante 
della  fascia  tutta  la  regione  addominale  , fino 
al  pube. 

Uso  r—  Quello  stesso  che  si  è detto  per  la 
fasciatura  di  Monrò. 

IV. 

» j ' 

» , ' 

Yascialura  da  corpo  per  le  scottature 
deir  Addome. 

i55.  Descrizione  — Fascia,,  lunga  quanto  c 
la  circonferenza  dell’addome,  e largar  am  pal- 
mo, e mezzo;  con  cinque  nastri  per  ciascuno 

* » 

estremo  , ognuno  de’  quali  sia  lungo  mezza 
palmo  , e largo  un  dito  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
ponga  la  fascia  in  modo  ,/  che  cinga  tutta  la 
Regione  addominale,  nel  cui  fianco  si  annode- 
rà n no  i nastri. 

Uso,  — - Si  rileva  dalla  denominazione. 
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Fasciatura  pel  Cordone  Ombelicali 
de  Neonati. 

t3G.  Descrizione  — - Fascia  , lunga  tre  pal- 
mi , e larga  tre  pollici;  divisa  in  ciascuno  e- 
stremo  in  tre  Lendelle  — Pezza  , lunsja  un. 
pollice  , e mezzo;  larga  due  pollici;  e piegata 
in  un  lato  della  sua  larghezza  in  guisa  , da 
formare  un  cappuccio  , per  cui  dalle  levatrici 
è denominala  pezza  a cappuccio  — - Pezza  qua- 
drata — Nastrini. 

Applicazione  Situazione  laterale  — Si 
lighi  il  cordone  col  nastrino  : fattane  poscia  la 
recisione  , si  avvolga  nella  pezza  a capuccio 
si  porli  in  su  ; vi  si  apponga  la  pezza  qua- 
drata ; e quindi  la  fascia  > da  annodarsi  ad 
un  fianco. 

Uso  — Per  mantenere  custodito  il  cordone  P 
ed  alquanto  compresso  V ombelico  , onde  tener 
lontana  V ernia  ombelicale. 


( **») 
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VI. 

Apparecchio  per  V Ernia  Ombelicale 
de  Bambini . 

Descrizione  — Fascia  simile  a quella 
descritta  nel  §.  precedente  — Sacchetto  qua- 
drato , lungo  , e largo  un  pollice;  ripieno  di 
crusca  ; e fissato  nella  faccia  interna  della  fa- 
scia. 

Applicazione  — Posizione  laterale  — Ri- 
posta l'ernia  , si  applichi  su  P ombelico  il  sac- 
chetto , e vi  si  fissi  mercè  la  fascia  , da  an- 
nodarsi al  fianco. 

Uso  — Per  mantenere  ridotta  P ernia  , e 
conseguirne  la  cura  radicale  (1). 

(1)  Qualora  il  sacchetto  non  rimanesse  Jisso 
sull’  ombelico  , è di  bene  fissare  la  fascia  me 
diciate  due  nastri , da  apporsi  uno  anteriormen- 
te , r altro  posteriormente  alla  fascia  i stessa 
c quindi  annodarsi  su  di  una  spalla.  Si  ri- 
chiede ancora  il  sottocoscia,  così  chiamato  perchè 
dalla  parte  inferiore  , e posteriore  della  fascia  , 
viene  pel  perineo  nella  parte  anteriore . 


t 


N*  • 


( »>9  ) 

VII. 


fasciatura  unitiva  per  le  ferite  longitudinali. 

deir  Addome . 

4 ' ► 

108.  Descrizione  — Questa  fascia  è simile 
a quella  , che  si  è descritta  per  le  ferite  lon- 
gitudinali in  generale  ( §.  5 l\.  ),  anche  per 
V applicazione.  L’  uso  viene  indicato  dalla  sua 
denominazione  istessa. 

Vili. 

fasciatura  unitiva  per  le  ferite  trasversali 
dell1  Addome . 

1 09.  Descrizione  — Scapolare  , più  largò 
della  lunghezza  della  ferita  , e più  lungo 
di  quello  descritto  nel  ( §.  ia5.  ) ; aperto 
in  mezzo  , in  modo  che  F estremo  anteriore 
superi  di  un  palmo  la  lunghezza  del  posteriore; 
e dove  la  lunghezza  della  ferita  sia  grande  y 
restremo  anteriore  dello  scapolare  si  divida  in 
due  , o tre  bendelle  « — Fascia  ad  un  glome- 
r-e  ; lunga  una  canna,  e mezza;  larga  tre  dita 
a traverso  — Altra  fascia  ad  un  glomere  , lun- 
ga due  canne  , larga  tre  dita  a traverso 
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Due  compresse  graduate  , larghe  poco  più  del- 
la lunghezza  della  ferita. 

Applicazione  — Posizione  laterale  — Posto 
lo  scapolare  , si  applichi  tuia  compressa  nella 
parte  superiore  della  ferita  ; vi  si  apponga  l’e- 
stremo anteriore  dello  scapolare  -,  e vi  si  fissi 
con  giri  circolari  della  prima  fascia,  applicata  a 
metà.  Si  passi  dipoi  all’  applicazione  dell’  al- 
tra compressa  , nella  parie  inferiore  della  feri- 
ta. Quindi  lo  scapolare  , sui  quale  si  'farà  gi- 
rare la  seconda  fascia , in  modo  che  , dopo  due 
giri , elevisi  F estremo  anteriore  dello  scapolare 
istesso  ; e portato  sotto  della  prima  fàscia  , se 
ne  continuino  altri  giri  fino  al  termine.  L’altra 
parte  che  rimane  dello  scapolare  ritorni  in  giù, 
dove  si  fissi  merce  i giri  della  seconda  fascia. 

Uso  — Per  riunire  di  prima  intenzione  le 
ferite  trasversali  deli’ addome,  ciò  che  meglio 

' 'v) 

si  ottiene  coll’  ajuto  della  situazione  propria 
dell’  infermo. 

TX. 


Spica  Semplice  \nguinah . 

" * f 

i/jo.  Descrizione  - — Fascia  ad  un  glomcre  ; 
lunga  tre  canne  , e mezza  ; larga  tic  dita  a 
traverso. 


■> 
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Applicazione  — Situazione  laterale  — Dopo 
svci e svolto  il  capo  (iella  fascia  per  tre  palmi 
circa  , si  passi  dalla  natica  , per  la  parte  in- 
terna del  femore  , e per  Y inguine,  fino  all* 
ileo,  dove  accaderà  V incrocicchianiento.  Por- 
tato quindi  il  capo  nell’ileo  opposto  , faccia 
di  là  ritorno  d’onde  parti;  e così  si  continui 
fino  al  termine. 

bso' — Per  le  ferite  in  una  natica,  nclPin* 
gumc  , e nel  troncantere  maggiore  del  femo- 
re ; nonché  per  l’ernia  inguinale,  o scrotale, 
qualora  non  si  abbia  pronto  il  cinto.  È chia- 
ro che  vi  potrà  essere  la  spica  inguinale  de- 
stra , c la  sinistra . 


Spira  Doppia  Inguinale. 


ì^i.  Descrizione  — Fascia  a due  gomitoli  ; 
Itmga  cinque  canne;  larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si  ap- 
plichi il  centro  della  fascia  nella  parte  in  ter- 


m ’ e superiore  del  femore  : se  ne  portino  i 

due  capi  nel  trocantere  maggióre  , dove  s’in- 
crocicchino } e con  essi  si  vada  nella  cresta 


< 
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dell’ileo  opposto;  donde,  cambiandosi  di  ma- 
no , si  discenda  nella  parte  superiore  , ed  in- 
terna del  corrispondente  femore  : quindi  , ri- 
tornati i capi  sulla  stessa  cresta  iliaca , si  passi 
a quella  dell’  altro  lato  ; e cosi  si  continui  fi- 
no all’ultimo. 

Uso  — Per  le  ferite  nella  parte  superiore 
di  ambi  i femori , delle  natiche  , e degl’  in- 
guini; nonché  per  1’ ernie  inguinali,  e scro- 
tali , quante  volte  non  si  abbia  pronto  il  cin- 
to doppio. 

XI. 

Nodosa  deir  Inguine « 

\l\ i.  descrizione — Fascia  a due  gomitoli  ; 
lunga  quattro  canne  ; larga  tre  dita  a traver- 
so — Piramide  inversa  ( §.  8.  ) — Pezza 
quadrata. 

Applicazione — 'Situazione  anteriore,  e la- 
terale — Posta  la  piramide  inversa  , ed  indi 
la  pezza  quadrata  , vi  si  applichi  il  centro 
della  fascia  , con  la  quale  si  facciano  1’  evolu- 
zioni esposte  nella  spica  semplice  inguinale 
( §.  140.  ) : solo  qui  si  aggiunge  , che  quan- 
do i due  capi  della  fascia  s’ incontrano  sulla 
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pn’hmidc  inversa,  si  debbono  decussare,  e for- 
mare così  de’nodi,  l’imo  sull’altro,  conforme 
si  è detto  nella  nodosa  delle  tempia  ( §.  78. 

Dso — Per  F emo ragia  nell’inguine.  È chia- 
ro che  quante  volte  vi  fosse  offesa  de’ vasi 
sanguigni  in  ambi  gl’inguini,  si  farà  la  no- 
dosa doppia  inguinale , con  una  fascia  lunga 
più  di  cinque  canne  , e con  1’  evoluzioni  si- 
mili a quelle  esposte  per  la  spica  doppia  in- 
guinale ( §.  141.  ). 

* . . 

XII. 


Cuscinetto  pel  Bubbone . 

r 


143.  Descrizione  — Pezza  quadrata  , imbot- 
tita di  stoppa,  o bambagia  ; lunga  sei  pollici 
larga  quattro  pollici  — Quattro  nastri  , cia- 
scuno de’ quali  sia  applicato  in  uno  degli  an- 
goli della  pezza:  di  essi  , 1 due  superiori  siano 

lunghi  una  canna,  e mezza  ; gl’inferiori  una 
can  na. 


Amputazione  Situazione  anteriore  laterale— 
Si  applichi  il  cuscino  attraverso  dell’inguine: 
indi  , presi  i due  nastri  superiori , si  girino 
attorno  l’addome,  c si  passino  sopra  il  cusci- 
netto; donde,  incrociandosi,  discendano  nel 
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femore  ; e qui  si  annodino,  dopo  uil  giro.  Si 
passi  dipoi  ai  due  capi  inferiori  , i quali , por- 
tati alì’  intorno  del  femore  , vendano  ad  in- 
crocicchi  arsi  sul  cuscinetto  ; e dopo  un  giro 
intorno  1’  addome  , terminino  annodati  ini 
esso. 

Uso  — Pel  bubbone,  0 per  altra  malattia 
nell’  inguine. 

XIII. 

! . 

Fasciatura  a lettera  T. 

144.  Descrizione  — Fascia  a dite  gomitoli  ; 
larga  una  canna,  e due  palmi;  larga  tre  pol- 
lici ■ — Nel  centro  di  cotesta  fascia  si  unisca 
a perpendicolo  , per  uno  de’  suoi  estremi  , 
un'altra  fascia  ; lunga  cinque  palmi  ; larga 
quattro  pollici  ; c divisa  lungo  P estremila  li- 
bera in  due  bendelle,  per  due  terzi  deda  sua 
lunghezza; 

Applicazione  — Situazione  anteriore  — Si 
fissi  intorno  all’  addome  la  fascia  a due  go- 
mitoli , in  modo  che  il  corpo  di  essa  corri- 
sponda in  mezzo  alle  vertebre  de’lombi , e del 
sacro.  Si  conduca  di  poi  l’altra  fascia  perpen- 
dicolare , pel  perineo  , in  avanti..  Divise  indi 
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le  bendelle  in  ciascun  lato  , per  non  compri- 
mere i genitali  , si  portino  ad  annodare  nella 
parte  anteriore  della  prima  fascia. 

Lso  r Per  le  fìstole  nell’ano,  e nel  pe- 
rineo ; pel  decubito  sull’  osso  sacro  ; pel  pes- 
sario  applicato  nell’ano,  o nella  vagina  ; per 
mantenere  il  catetere  flessibile  nell’uretra;  per 
gli  emorroidi. 

> 

XIV. 

Croce  di  Malta  per  V Asta  Maschile. 

È * 

% 

i45.  Descrizione  — Croce  di  Malta  ( §.  22.  ); 
lunga  , e larga  quattro  pollici  ; perforata  in 
mezzo  — Lunghetta , due  pollici  lunga  , ed 
uno  larga  — Nastro  a due  gomitoli  ; lungo 
una  canna,  e due  palmi;  largo  un  pollice  a 
traverso. 

Applicazione  — Situazione  anterióre  — Po- 
sta la  Croce  di  Malta  in  modo  , che  P aper- 
tura corrisponda  a quella  dell’uretra,  si  faccia 
cadere  all’intorno  della  radice  dell’asta  L lun- 
ghetta , per  fissare  la  croce.  Indi  , da.. a co- 
rona del  glande  s’incomincino  1 giri  a spira 
col  nastro,  da  pervenire  fino  al  pube  ; dove 
passando  di  mano  i due  capi  , si  porteranno 
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intorno  all’ addome  , nel  cui  fianco  saranno 
annodati  (1). 

Uso  — — Per  le  ulceri  : per  la  blenorragia 
esterna,  o interna:  per  l’amputazione  dell’a- 
sta maschile  : pel  cancro , o scirro  della  me- 

desima (2). 


(1)  I Trance  si , peritissimi  nelle  fasciature  % 
temono  che  la  Croce  di  Malta , facendo  molte 
rughe  nell1 * 3  applicazione , rechi  detrimento  alla 
parte  affetta.  Essi  quindi  le  sostituiscono  due 
strisce  di  pezza , lunga  ciascuna  mezzo  palmo  , 
e larga  un  pollice  ; con  un  forame  nel  mezzo 
di  cadauna  , in  modo  che  applicandole  , una 
attraverso , l altra  a perpendicolo  , nella  som — 
mità  del  glande  , ambi  i forami  corrispondano 
alf  apertura  deli  uretra. 

(fi)  Trattandosi  di  infezione  venerea  nell’asta 
virile  , è di  bene  far  uso  del  Condoni  , col 
quale  si  veste  il  pene  ; senza  però  che  la 
ghianda  venga  a contatto  col  fondo  di  siffatta 
borsa  v dove  debbono  mettersi  degli  sfilacci  in - 

'W  y 

formf  0 della  bambagia , per  raccoglicrvisi  il 
materiale  contagioso  , senza  toccare  Y epitelio. 
Betta  borsa  deesi  li  gare  intorno  Y addome , af- 
fila di  evitare  lo  strangolamento  del Y asta. 
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XV. 

\ 

f 

Nodosa  pel  Perineo . 

u ( ) • I 

146.  descrizione  — Come  la  spica  semplice 
sinistra  inguinale  ( §.  140.  ).  Solo  si  aggiun- 
ge, che  la  fascia  sia  a due  gomitoli,  ed  ab- 
bia la  lunghezza  di  quattro  canne,  e mezza; 
e che  nell’incontro  che  fanno  * due  capi  verso 
il  sinistro  lato  del  perineo  , si  decussino  , e 
facciano  de’nodi,  ond’eseguire  una  valida  com- 
pressione , col  concorso  di  una  , o piu  com^ 
presse. 

Uso  — Per  Temoragia  nell’  operazione  della 
cisto  tomia. 

* \ 

XVI. 

Pessario  per  la  Vagina  delle  donne. 

. 147-  descrizione  - — Spugna  configurata  a 
foggia  di  cilindro  , in  uno  de’  cui  estremi  si 
passi  un  filo,  \aria  la  lunghezza,  e la  lar- 
ghezza di  cotesto  cilindro  , secondo  la  varia 
dimensione  della  vagina. 

O, 
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Applicazione  — Situazione  anteriore  — S’in- 
troduca il  cilindro  nella  vagina,  in  modo  che 
Y estremità  superiore  pervenga  fino  all*  utero  , 
e ’l  filo  resti  nell’  esterno.  A sostenere  siffatto 
corpo  , si  adopri  la  fasciatura  a lettera  T. 
( §•  52.  ). 

Uso  — Pel  prolasso  della  vagina  (ì)*, 

XVII. 

P ossario  per  V Intestino  Reilo. 

9 

t43.  Descrizione  — Spugna  configurala  a 
cilindro;  proporzionata  alla  grandezza  dell’ im- 
pestino retto;  e con  filo,  come  nel  §.  prece- 
dente. 

Applicazione  — Situazione  posteriore  — In- 
trodotta la  spugna  nell’ano,  vi  si  mantenga 
mercè  la  fascia  a lettera  T. 

U.J0  — Pel  prolasso  dell’intestino  retto. 

(ì)  In  vece  delia  spugna  , sogliono  farsi  i 
pessarj  di  gomma  elastica  , di  sfili  , di  pezze  , 
ce.  J.a  spugna  però  è - la  più  adattata  , perche 
più  soffice . 


CAP. 


( ) 


C A P.  IV. 

(Unti  Erniarj, 

i 

*4 0'  -*■  Cinti  Erniarj  , chiamati  volgarmente 
Brachieri  , sono  fasciature  destinate  a mante- 
ner ridotte  nella  cavità  l’ ernie  addominali.  I 
principali  sono  : 

I.  Cinto  Inelastico  : 

II.  Cinto  E!  astico  : 

III.  Cinto  Semplice  a Dritta  : 

IV.  Cinto  Semplice  a Sinistra  : 

V.  Cinto  Doppio. 

VI.  Cinto  a Serretta  : 

VII.  Cinto  con  Molla  Inglese  : 

^ III.  Cinto  per  1’  Onfalocele  : 

IX.  Cinto  ncr  V Ernia  della  Linea  Bianca  ; 

X.  Sos|  lensorio. 

Descrizione  generale  de*  Cinti  Erniari-. 

i5o.  Il  cinto  erniario  in  generale  risulta  : 
i.  della  fascia  da  corpo  : a.  del  capo’.  5.  del 
collo.  4.  delle  estremità : 5..  del  sotlocoscia  G, 
^ella  covcriunu 


9 
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i.  F ascia  da  corpo  del  Ciato  Erniario. 

ibi.  La  fascia  da  corpo  del  cinto  erniario 
dicesi  cintura . Essa  ne’  cinti  inelastici  è di  tela 
di  lino  imbottita  , lunga  quanto  è la  circon- 
ferenza dell’addome  , larga  due  pollici.  Ne’cinti 
poi  elastici  la  cintura  vien  formata  d’  un  fer- 
ro, fornito  di  elasticità,  il  quale,  coverto  dalla 
imbottitura  , dee  abbracciare  la  metà  della  cir- 
conferenza dell’addome  , in  guisa  die  un  estre- 
mo  poggi  sul  pube , P altro  sulle  vertebre 

lombali , e P osso  sacro  : il  restante  poi  della 

/ 

cintura  debb’ essere  di  tela,  o di  pelle  imbot- 
tita. Il  ferro  descritto  sarà  curvo  in  modo  , da 
rimanere  bene  applicato  a tutte  le  inegua- 
glianze. 

2.  Capo  del  Cinto  Erniario « 

i5a..  Il  capo  del  cinto  erniario  , detto  an- 
che cuscinetto  , o palla , è di  figura  quasi  co- 
nica , colla  base  in  su  , e P apice  in  giù.  Ri- 
sulta di  tela,  o di  pelle,  imbottita  di  stoppa, 
bambagia  , o crine  di  cavallo  , eli’  è il  piu 
idoneo.,  poiché  elastico.  Suol  farsi  pure  di  le- 
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gno,  ma  è molto  divo.  Taluni  basano  anche 
di  ferro  , ciò  che  dì  luogo  al  cinto  detto  fio- 
771  fi  no . li  capo  del  cinto  e destinato  a compri- 
mere il  luogo  dell’ernia  , dopo  fattane  la  ripo- 
sizione. Nella  faccia  poi  comprimente,  dell’es- 
sere alquanto  gibboso  , in  modo  da  non  dila- 
tai^  1 ape  1 tura  erniaria,  ma  solo  comprimer- 
la , onde  si  ottenga  I’  adesione  del  foro  ernia- 
rio. Varia  la  lunghezza  , c la  larghezza  del 
capo  dei  cinto  , giusta  la  varietà  dell’ernia^ 
come  pure  secondo  la  grandezza  , la  situazio- 
ne , c la  particolare  struttura  della  parte  , do- 
ve se  ne  la  1’ applicazione. 

o.  Cotlo  del  C into  Erniario* 


P ' 


— f f 

1 Lo  spazio  occupato  tra  la  cintura  , e'I 

capo  del  cinto  , costituisce  il  collo  del  cinto 
erniario.  Esso  è di  ferro,  di  figura  cilindrica  , 
foimato  piopnamentc  dalla  continuazione  del 
ierro  della  cintura  , il  quale  debb’  essere  spia- 
nato , onde  meglio  si  possa  accomodare  alla 
figura  dell’  addome.  Il  collo  sarà  più  , 0 meno 
Lmgo,  e più,  o meno  obbliquo  , giusta  la  si- 
tuazione , o ’l  volume  dell’ernia  ; nonché  la 
crassezza  dell’infermo.  Il  suo  principale  ufficia 


( i5»  ) 

è di  Far  cadere  il  capo  del  cinto  piu  in  giù  , 
affm  che  la  cintura  non  corrisponda  al  trocan- 
lerc  maggiore  del  femore  ; giacche  in  contra- 
rio, col  moto  di  detto  articolo,  il  cinto  si  po- 
sterebbe con  facilità,  a discapito  dell’ infermo. 

4-  Estremità  del  Cinto  Erniario . 

r t 

ì54-  Le  estremità  del  cinto  erniario  sono 
due  , una  cioè  che  corrisponde  alla  cintura  ; 
l’altra  al  capo  : in  quella  per  lo  più  è fissata 
una  correggia  perforata;  in  questa  esiste  una  fib- 
bia , o un  bottoncino  di  acciajo.  Qualche  vol- 
ta nelle  estremità  del  cinto  si  fanno  de’  fori  a 
varj  ordini , onde  passarvi  i lacci  , per  fissare 
la  cintura.  V’ha  de’  cinti  , l’estremità  de’ quali 
sono  altrimenti  conformati  ; ma  di  ciò  si  par- 
lerà ili  seguito,  con  dettaglio. 

5.  Sottocoscia  del  Cinto  Erniari <f. 

i55.  Il  sottocoscia  del  cinto  erniario  ò una 
lunghetta  , fissata  nella  parte  posteriore  della 
cintura  , c portata  , per  la  parte  interna  , e 
superiore  del  femore  , in  avanti,  dove  si  fissa 
in  certi  asoli  > detti  trarette  \ ovvero  in  una 
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fibbia,  o in  un  bottoncino  di  metallo.  L’uffi- 
zio del  sottocoscia  è di  fissare  il  cinto  in  mo- 
do , che  non  possa  ascendere.  Talora  si  richie- 
dono due  sottocoscia,  per  ottenere  meglio  l’in- 
tento , come  si  fa  ai  ragazzi  , per  i quali  sì 
aggiungono  le  cinghie  de’  calzoni  , clic  a fog^ 
già  dello  scapolare  ( §.  la 5.  ) fissano  la  cintura* 
onde  non  possa  discendere. 

6.  Copertura  del  Cinto  'Erniario . 

i56.  Il  cinto  erniario  suòle  coprirsi  di  pan- 
nolino, di  tela  di  Ollanda  , o di  seta;  ovvero 
di  pelle  di  guanto,  di  cerviotto  , o dante.  Ma 
siccome  tali  sostanze  assorbiscono  di  leggieri  il 
materiale  traspirabile  , cosi  s’i  indurisco  no  , e fat- 
te ineguali , comprimono  fortemente,  irritano, 
infiammano , escoriano,  ed  impiagano.  Ad  ov- 
viare a tali  inconvenienti , sarebbe  di  bene  che 
la  covcrtura  si  facesse  di  pelle  di  lepre  co5  peli. 


V 


CINTI  ERNIARI  IN  DETTAGLIO 

I. 


C in  io  In  el astica  : 

i5~,  11  Cinto  Inclarslico  violi  formato  di  tela 
\ 

imbottita.  E mancante  dell’elasticità,  perché 
manca  del  ferro  ( §.  i5i.  ).  Si  usa  da  poveri, 
atteso  che  costa  poco.  Desso  però  è imperfet- 
to , poiché  non  comprime  equabilmente  in  tutte 
le  posizioni  , ili  cui  può  trovarsi  P infermo  ; 
e richiede  un  forte  stringimento  , onde  possa 
mantenere  Pernia;  stringimento  sempre  dan- 
noso. Il  cinto  inelastico  suole  adoprarsi  solo 

• i 

per  la  notte  , quando  cioè  la  macchina  è oriz- 
zontale , ed  in  riposo;  vale  a dire  che  non  vi 
sia  tosse,  vomito  cc.  Il  cinto  inclastico  spesso 
non  garentisce  Pinfermo  dal  pericolo  dello  stran- 
gola mento  dell’ ernia . 

II. 

Cinto  Elastico . 


ìòo.  Il  Cinto  Elastico  viene  così  detto,  per- 
itili fornito  di  elasticità,  comunicatagli  dal  fer- 


( ) 

ro  ( §.  i5i.  > È il  più  opportuno  , poiché  si 
accomoda  alle  varie  posizioni  dell’  infermo  ; e 
mantiene  ridotta  l’ ernia’,  senza  fare  una  grava 
compressione.  Affinchè  il  ferro  possa  bene  ac-  , 
comodarsi  alle  ineguaglianze  dei  luogo  , dove, 
si  applica,  sarebbe  opportuno , che  prima  della 
sna  costruzione  , se  ne  prendesse  la  misura 
sull’infermo,  con  ferro  filato, come  quello  che 
meglio  si  adatta  alle  iuaguaglianze  suddette. 
Che  se  l’uomo  ernioso  si  emacii  , o s impili- 
qui,  allora  si  potrà  modificare,  a norma  de’cara- 
biamenti. 

m. 

Cinto  Semplice  a Dritta . 

i5cp  II  Cinto  Semplice  a Dritta  viene  così 
chiamato,  perche  il  capo  corrisponde  all’ in- 
guine destro.  Si  adopra  nell1  ernia  inguinale  , 
scrotale  , o femorale  destra. 

IV. 

Cinto  Semplice  a Sinistra . 

160.  Il  Cinto  Semplice  a Sinistra  , detto  così 

• • • 

per  la  palla  che  corrisponde  all7  inguine  siili- 
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$tro  , si  adopera  ne’  casi  di  ernie  esistenti  in 
cotesto  lato. 

/ 

V. 

Cinto  Doppio. 

\ 

lSl..  Il  Cinto  Doppio  vicn  cosi  detto,  per- 
chè risulta  di  due  capi  , de’ quali  uno  com- 
prime l’ingttine  destro  ; il  sinistro  1’  altro.  Ri- 
sultano detti  due  capi  di  1111  sol  pezzo,  con- 
formato in  modo  , che  tra  1’  uno  , e 1'  altro 
capo  vi  sia  uno  spazio  Lastante  , dove  si  «adat- 
tino 1 genitali.  K chiaro  che  il  cinto  doppio 
si  adopra  ne’  casi  dell’  ernie  esistenti  in  ambi 
gl’  inguini.  Ove  poi  si  trattasse  di  un'ernia  in 
un  lato  , c di  un  rilasciamento  nell’  altro  , il 
cinto  doppio  sani  composto  di  una  palla  integ- 
ra per  1’  ernia  ; di  mezza  palla  pel  rilascia- 
mento. 

VI. 

Cinto  a Sorretta. 

1G2.  Il  Cinto  «a  Serretta  è così  denominato, 
perche  in  vece  di  esservi  in  uno  degli  stremi 


( ,37  ) 

la  correggia  ( §.  154.  ) , vi  è una  lamina  di 
ferro,  incisa  a foggia  di  una  serra:  nell’ altro 
estremo  vi  è un  tubo  , anche  di  ferro  , con 
una  molla  , modellata  in  guisa  , che  dà  il 
passaggio  ai  denti  della  serretta  , onde  strin- 
gersi il  cinto.  Quando  poi  vogliasi  rilasciare  , 
si  abbasserà  il  bottone  , che  corrisponde  «a  det- 
ta molla  , e si  tirerà  fuori  uno  , o più  denti  , 
a p acimento  dell’ infermo.  Questo  cinto  è op- 
portuno , giacché  quando  V addome  è gonfio  , 
come  accade  dopo  il  pranzo , si  potrà  rilascia- 
re ; e stringerlo  invece  alla  digiuna. 

VII. 

/ . 

Cìnto  con  Molla  Inglese. 

i65.  Il  Cinto  con  Molla  Inglese  è il  più 
usitato  , essendo  il  piu  idoneo  per  produrre 
qufd  grado  di  stringimento,  che  si  vuole.  Desso 
consiste  in  una  molla,  colla  quale  si  abbassa, 

0 s‘  a^za  ^ capo,  del  cinto  , giusta  il  bisogno* 
Dasta  premere  il  capo,  d’  avanti  in  dietro , per 
abbassare , e quindi  comprimere  con  più  for- 
za . per  alzarlo  poi  si  dee  comprimere  , col 
polpastrello  del  dito  pollice  , il  bottone  cb’  è 
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nell’esterno.  Con  questo  cinto  l’infermo  c a" 
portata  di  aver  sempre  quel  grado  di  compres- 
sione , che  desidera. 

Vili. 

« > * 

C imo  per  F Onfalocele. 

1 64-  Descrizione  — Se  T ernia  formi  un  tu- 
more irreduttibde  , conviene  una  piastra  di 
piombo  , concava  in  modo  , da  corrispondere 
alla  convessità  dell'  ernia.  — Fascia  simile  a 
quella  descritta  per  le  scottature  dell'  addome 
( §.  i55.  ).  Nella  superfìcie  interna  di  cotcsta 
fascia  sia  fissata  la  piastra  — Ove  poi  1’  ernia 
fosse  redimibile  , converrà  la  fascia  teste  con- 
nata , alla  cui  interna  superficie  , invece  della 
piastra,  si  fisserà  un  cuscinetto  quadrato,  lun- 
go, e largo,  due  o più  pollici  , giusta  la  va- 
ria grandezza  del  forame  erniario. 

O 

Applicazione  — Situazione  laterale — Quando 
sì  adopera  la  piastra  , questa  si  applichi  sul  tu- 
more, e si  fissi  coli’aVmodare  al  fianco  i nastri 
della  fascia.  Nell’ernia  redimibile,  si  fissi  il 
cuscinetto,  a fin  di  obliterare  l'apertura  ernia- 
ria; e quindi  3Ì  fissi  la  fascia  come  sopra. 


liso  * — 


< ) 

Rilevasi  dalla  denominazione. 


IX. 


CuMo  per  r Ernia  della  Linea  Bianca . 

i65.  Descrizione  — Fascia  lunga  un  polli- 
ce, e mezzo  meno  della  circonferenza  della d- 
dome  ; larga  quattro  pollici.  Nelle  sue  estre- 
mità sieno  adattate  due  ossa  di  balena  , perfo- 
rate ; ed  m ima  di  esse  sia  ligato  -un  laccio 

eoa  puncolo  , della  lunghezza  di  circa  due 
palmi. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
portino  dal  dorso  in  avanti  i due  estremi  della 
lasca  , da  cadere  ai  due  lati  della  linea  bian- 
ca : indi  si  allaccino  in  modo  che  , avvicinati 
Ira  loro  i due  muscoli  retti  addominali  , chiu- 
dano l’apertura  della  linea  bianca  (i). 

I io  Si  rileva  dalla  denominazione. 


(')  Ove  r ernia  fosse  irrcdatlili/e  , 'perché 
aderente  converrà  la  fasciatura  per  V cfcle-. 
cele  irreduttililg  ( §.  jG^.  ). 
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X. 

Sospensorio. 

160.  Descrizione  — • Cintura  simile  a quella 
del  cinto  inelastico  ( §.  167.  ) — Borsa  fis- 
sata nella  parte  anteriore  s cd  inferiore  della 
cintura  — Forame  nella  parte  anteriore  della 
borsa  — Due  travetle  nella  parte  posteriore 
della  borsa  « — Due  altre  travette  nella  parte 
posteriore  della  cintura  — • Due  nastri  , fissali 
nella  parte  posteriore  della  borsa. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  — Si 
cacci  P asta  maschile  attraverso  deli’  apertura 
circolare  : indi  , applicata  la  cintura  intorno 
P addormì,  si  fissi  in  un  fianco.  Si  pa:si  di  poi 
ad  applicare  lo  scroto  coi  testicoli  dentro  la 
borsa  ; e portati  i nastri  verso  le  rispettive  na- 
tiche, si  annodino  alle  travetto.* 

Uso  — Per  l’idrocele  ; pej*  P ematoccle  ; 
pel  varicocele;  pel  arsocele;  per  l’ernia  scro- 
tale irredutt ibile  ; per  lo  scirro  , o cancro  de* 
testicoli  ; per  piaghe  , 0 fistole  dello  scroto. 


\ 


/ 
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P A R T E IV. 

APPARECCHI , E FASCIATURE  PER 
L’  ESTREMITÀ'  SUPERIORI , 

ED  ESTERIORI. 


ìCy.  Oi  distinguono  gli  Apparecchi  , e le  Fa- 
sciature delle  estremità  , in  generali,  e parti- 
colari. Le  prime  convengono  a tutte  l’ estre- 
mità, indistintamente:  le  particolari  sono  pro- 
prie di  un  dato  articolo. 

C A P.  I. 

Apparecchi  in  generale  per  le  estremità. 

\ 

i63.  Gli  Apparecchi  in  generale  per  le 
estremità  si  riducono  alle  seguenti  cose:  i.  Fa- 
s ciature  brillile  per  le  ferite  longitudinali  : 3, 
lasciature  Xjmtivc  per  le  ferite  trasversali  : 5. 
Fasciature  Espulsive  : /{.  Fasciatura  a 18.  ca- 
p*  : 5.  Fasciatura  di  Seul  feto  : 6.  Apparecchio 
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per  l:  amputazione  : 7 . Apparecchio  per  V am- 
* filiazione  , secondo  Dufouarl. 

169.  Delle  p rime  tre  delle  sopra  enunciate 
fasciature  si  è fatto  parola  ne’  §§.  5$  - — 513  — 
6r>  — ec.  Descriveremo  ora  le  altre  quattro  , 
cioè:  la  fasciatura  a 18.  capi  : quella  di  Scul- 
teto  : l’ apparecchio  per  P amputazione  : quello 
secondo  Dufouart. 

F a sci  atura  a 18.  C api. 

170.  Descrizione  — Tre  fasce,  poste  f una 
sull’ al  tra  , ed  unite  tra  loro  nel  mezzo.  La 
lunghezza  , eguale  in  tutte  tre  , sia  una  vol- 
ta , e mezzo  della  circonferenza  della  parte  , 
cui  debba  farsene  1’  applicazione  : la  larghezza 
poi  sia  proporzionala  alla  estensione  della  ma- 
lattia locale.  In  ciascuno  estremo  si  facciano 
due  incisioni  , in  modo  che  ne  risultino  tre 
bendelle  , di  eguale  lunghezza  , e larghezza. 
Così  divisa  .ciascuna  fascia,  avrà  sei  capi  ; c 
tutte  insieme  ne  daranno  18. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Posta 
la  parte  inferma  in  quella  situazione  , che  sia 
più  opportuna  per  Ja  medicatura,  vi  si  passe- 
rà al  di  sotto  P indicato  apparecchio , in  modo 
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die  metà  riguardi  un  lato  , e metà  P altro* 
Indi  sinnalzi  la  Lcndella  inferiore  della  fascia 
supcriore  , e se  ne  cuopra  la  parte.  Si  passi  in 
seguito  ad  innalzare  la  bandella  opposta  del- 
P altro  lato  , da  cadere  sulla  prima.  Con  Io 
stess’  ordine  si  progredisca  nelle  bendelle  che 
sieguono  della  prima  l’ascia  ; indi  della  secon- 
da , c della  terza.  Si  comprende  benissimo, 
die  nel  togliere  Pappareccbio , si  dovrà  tenere 
un  metodo  opposto  ; giacche  dovrà  incomin- 
ciarsi dal  torre  quella  bendella  , che  fu  l’ulti- 
ma  ad  essere  applicata  , e terminare  con  quella 
che  fu  la  prima.  Dovendosi  apporre  il  nuovo 
apparecchio,  si  fisserà  allo  sporco,  onde  tiran- 
dosi questo  , subentri  quello. 

Uso  — Per  fratture  complicate  da  emorra- 
gia , da  ferite,  o da  gravi  contusioni  ; per  pia- 
ghe ; per  ferite  ; e per  ogni  altra  offesa  , cui 
convenga  praticarsi  la  medicatura  , col  far  re- 
stare la  parte  la  riposo. 

Fasciatura  di.  Seul  telo. 

t 

171.  Descrizione  — Questa  fasciatura  consi- 
ste in  molte  porzioni  di  fasce  , ciascuna  delle 
quaii  abbia  una  volta  , e mezzo  la  lunghezza 


I 
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della  parte  , dove  va  applicata  : la  larghezza 
sia  di  tre  dita  a traverso. 

Applicazione— -Si  pongano  le  porzioni  di  fasce 
in  modo,  chela  prima  sia  la  più  superiore  ri- 
spetto allo  altre  fasce.  Nel  farsene  l’applica- 
zione, s’incominci  con  ordine  dall’  ultima  , o 
sia  dall’  inferiore  , prima  in  un  estremo , quin- 
di nell’ altro  : segua  la  seconda,  da  coprire  la 
prima  a metà  , conforme  farà  la  terzi  con  la 
seconda  ; c così  progressivamente.  Allinditi 
queste  fasce  con  tanti  giri  restino  bene  appli- 
cate , sogliono  Lagnarsi  con  una  spugna , o 
pezza.  Nel  farsi  la  medicatura  , si  svolge- 
ranno le  fasce  , con  ordine  inverso  a quello 
dell’  applicazione.  Dovendosi  togliere  una  , 
o più  fasce,  vi  si  ligheranno  le  nuove,  onde, 
tirale  quelle,  succedano  queste. 

Uso  — Per  fratture  complicate  da  gravi  con- 
tusioni, da  ferite,  o da  emoragia  : per  piaghe; 
per  ferite  ; c per  qualsivoglia  altra  offesa  , la 
cui  medicatura  richiegga  il  riposo  della  parte 
affetta.  Si  preferisce  alla  fasciatura  a i3  capi  , 
perchè  in  questa  , sporcandosi  una  parte  del— 
l’apparecchió , conviene  toglierlo  tutto  ; men- 
tre in  quella  di  Sculteto  si  leverà  solo  quel 
pezzo  , che  è imbrattato  ? restando  gli  altri. 
x Fa- 
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Facendo  dippiìi  le  veci  di  una  fasciatura  espul- 
siva , si  applica  negli  edemi.  A buon  conto 
questa  fasciatura  si  adopera  spesso  nella  medi- 
catura delle  offese. 

Apparecchio  per  F Amputazione, 

17$.  L Apparecchio  per  l’amputazione  va- 
ria , a seconda  della  parte , clic  dovrassi  ampu- 
tare. Distingueremo  l’apparecchio  per  l’ampu- 
tazione dell’omero,  o dei  femore,  da  quello 
dell’ antibraccio  , o della  gamba. 

Apparecchio  per  V amputazione  dell'  omero  , 

o del  femore. 

17'?*  amputare  l’omero,  o il  femore  si 
richiede  : 1.  un  tornichetto  : 1.  un  coltello 

falcato  : 5.  uri  bistorì  tagliente  nel  dorso  : 4- 

quattro  aghi  armati  di  nastrini  : 5.  quattro 
bordonali  ( §.  23.  ) . 6.  una  pinsetta  : 7. 
una  serra  : 8.  una  fascia  ad  un  gomitolo  , 
lunga  mezza  canna,  larga  tre  dita  a traverso: 
5).  un  nastro  ad  un  glomerc  , lungo  mezza 
canna  , largo  un  pollice,  cui  si  dà  il  nome  di 
fcòLie  no  ima  le  , perche  si  adopra  per  dirigere 

* io 


II. 
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il  taglio  della  cute  : io.  pezza  quadrala  : 
cinque  lunghette  , ciascuna  delle  quali  lunga 
un  palino,  e mezzo,  larga  un  pollice,  e mez- 
zo: la.  quattro  croci  di  Malta  : io.  sci  strisce 
di  empiastro  adesivo  , ciascuna  delle  quali 
lunga  un  palmo , e mezzo , larga  un  pollice  : 
1 4*  una  fascia  a due  gomitoli  , lunga  tre 
canne  , e mezza , larga  tre  dita  a traverso  : 
i5.  coda  di  rondine  ( §.  26.  ) : 16.  faldel- 
le; 17.  sfilacci  informi. 

Operazione  dell  kmpuiazione . 

174.  Abbassata  la  cute  , vi  si  applichi  con 
giri  circolari  la  fascia  ad  un  gomitolo  , sulla 
quale  si  faccia  cadere  il  tornichetto  colla  pal- 
la, da  comprimere  il  sito  corri  sponde®  te  al 
cammino  deli’  arteria.  Indi  si  innalzi  la  cute  , 
e si  applichi  la  normale.  S’incida  col  coltello 
falcato  la  cute  , con  la  cellulare  sottoposta,  qua- 
le , distaccata  per  un  dito  traverso  dai  muscoli 
sottoposti  , si  rovesci  , ed  al  suo  livello  si  ta- 
glino i muscoli,  fino  all’  intorno  dell'osso.  Se 
ne  distacchi  il  periostio,  da  sopra  in  sotto  ; e 
dopo  aver  ben  denudato  l’osso,  si  ponga  la 
coda  di  rondine»  Si  passi  a segare  Tosso;  indi 
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« li  gare  le  arterie  co’nastrini  , da  stringersi 
dopo  applicati  i bordonetti.  A conoscere  poi 
se  la  ligatura  de’  vasi  sm  stata  ben  eseguila  , 
si  rallenti  a gradi  il  tornichetto.  Passandosi 
alla  medicatura  , si  abbia  sulle  prime  ì’ atten- 
zione di  fissare  in  una  parte  i nastrimi  adoprati 
per  l’allacciatura  de’vasi , affinchè , nel  rinno- 
vare 1 apparecchio  , non  vengano  strappati.  Si 
avvicini  di  poi  la  cute  sulla  parte  amputata  , 
c vi  si  applichino  le  faldelle  : indi  le  strisce 
dell  e appiastro  adesivo,  in  modo  che  s’interse- 
chino tra  loro  , e mantengano  la  cute  pili 
aderente  alle  parti  sottoposte.  Si  pongano  su 
le  strisce  le  filaccia  informi  ; e su  di  queste  le 
croci  di  Malta  , le  quali  si  fissino  mercè  lp 
lunghette  , da  incrocicchiarsi  tra  loro,  come  le 
strisce  dell’  empi  astro  ; una  lunghetta  però  sia 
apposta  attraverso,  ed  intorno  Parto.  Resti  fi- 


nalmente fermato  il  tutto  con  la  fascia  a due 


gomitoli,  da  incominciarne  l’applicazione  otto 
dita  in  distanza  dal  margine  reciso  : dopo  due 
gin  se  ne. faccia  la  decussazione  in  modo  , che 
un  capo  continui  a girare  ; l’altro  passi  sul  sito 


•mputa tot:  c costi  si  continui  in  varie  direzio- 
ni , f no  a aie  P apparecchio  ne  resti  esatta- 


★ 
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mente  coverto.  Si  terminerà  la  fasciatura  con 
due  altri  giri  circolari. 

Apparecchio  per  V amputazione  dell' antibraccio  , 

o della  gamia. 

175.  Poiché  nell’ antibraccio,  e nella  gamba 
vi  sono  due  ossa  , conviene  qualche  modifica- 
zione all’apparecchio  descritto  nell’antecedente 
paragrafo  , onde  adattarlo  all’  amputazione  di 
tali  parli  : vi  abbisogna  cioè  un  interosseo  , 
destinato  ad  incidere  le  carni  tra  le  ossa  ; ed 
invece  della  coda  di  rondine  , conviene  la  fa- 
scia interossea  ( §.  27.  ).  In  tutto  il  resto 
questo  apparecchio  sarà  uniforme  al  primo. 

Apparecchio  per  V amputazione  , secondo 
Dufouart. 

17 G.  Questo  apparecchio  c il  più  semplice, 
poiché,  in  vece  della  fascia  a due  gomitoli, 
e delle  quattr.1  croci  di  Malta  , indicate  nel 
§.  1J0.  , ha  una  borsa  , da  apporsi  dopo 
l’applicazione  delle  strisce  di  empiastro  adesi- 
vo ; e nel  cui  fondo  debbonsi  porre  molte  fi- 

* 


iaccia  informi , affinchè  vi  si  possa  raccogliere 
la  marcia. 

CAP.  IL 

Apparecchi,  e Fasci  a iure  in  particolare , 
per  r estremità  superiori . 

177.  Gli  apparecchi,  e le  fasciature  in  par- 
ticolare, per  r estremila  superiori,  sono: 

I.  Apparecchio  per  la  frattura  trasversale  del- 

P omero. 

II.  Apparecchio  per  la  frattura  obbliqua  dei- 

P omero. 

III.  Fasciatura  per  la  lussazione  del  capo 
dell’omero. 

IV.  Apparecchio  per  la  frattura  delPolecranoti. 

V.  Apparecchio  per  la  frattura  deli’  anti- 

braccio. 

VI.  Apparecchio  per  la  frattura  del  carpo. 

VII.  Apparecchio  per  la  frattura  delle  falan- 
gi delle  dita  della  mano. 

Vili.  Fasciatura  pel  salasso  al  braccio. 

IX.  Fasciatura  pel  salasso  alla  mano. 

X.  Fasciatura  pel  vescicante  al  braccio. 

XI.  Braccialetto  di  latta , o di  sola  , per  la 
frattura  non  innestata  deli’  omero. 
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XII.  Fasciatura  pel  patereccio. 

I. 

I 

apparecchio  per  la  frattura  trasversale 
dell’  omero* 

178.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  tre  canne  , e mezza  ; larga  tre  dita  a 
traverso  — Due  difensivi  ( §.  so.  );  ciascu- 
no lungo  quanto  la  circonferenza  deli’  omero  ; 
largo  la  metà  dell’  altezza  dello  stesso  artico- 
lo — Tre  nastri  ; lungo  ciascuno  due  palmi  , 
e mezzo;  largo  un  pollice  a traverso  — Quat- 
tro stecche  flessibili  ( §.  20.  ) , imbottite  , e 
Vestite  ; configurate  in  modo  , che  la  prima 
corrisponda  alla  parte  esterna  , la  seconda  , al- 
P anteriore  , la  terza  all’ interna,  e la  quarta 
alla  posteriore.  La  stecca  esterna  sarà  più  lun- 
ga : l’interna  più  breve,  e nella  estremità  su- 
periore avrà  un  incavo  semi  lunare  , onde  me- 
glio possa  accomodarsi  sotto  dell' ascella  — Ciar- 
pa  ( §.  70.  ). 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
principi i la  fasciatura  spirale  ( §.  65.  ) , e 
dalla  mano  si  pervenga  fino  all’ascella,  dov« 
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si  dia  ad  nn  assistente  il  capo  della  fascia  che 
avanza.  Indi  si  applichino  i difensivi  , lino  su- 
periormente , l’ altro  inferiormente  , in  modo 
da  sporgere  alquanto  in  fuori  de’  margini  delle 
stecche  , che  prima  di  applicarsi  si  debbono 
rompere  per  la  di  loro  lunghezza , onde  me- 
glio si  accomodino  alla  convessità  del  braccio 
fratturato.  Si  fissino  le  quattro  stecche  coi  tre 
nastri,  da  applicarsi  il  primo  nel  mezzo  , il 
secondo  nell’ estremità  superiore  , il  terzo  nel- 
l’inferiore; e dop@  stretti  alquanto,  si  anno- 
dino nella  parte  esterna  , ed  anteriore  del  brac- 
cio. Ciò  fatto  vi  si  avvolga  per  ultimo  la  fa- 
scia rimasta  sopravvanzante  nell’ ascella  : col- 

Y attenzione  di  non  coprire  i nastri  nel  luogo 
de’ nodi  ; giacche  con  essi  possono  stringersi 
più  le  stecche  , quando  la  necessità  il  richieg- 
ga , senza  darsi  la  pena  di  rinnovare  tutto  l’ap- 
parecchio. Finalmente  si  apponga  la  ciarpa  > 
la  quale  per  altro  è più  necessaria  quando  Fin- 
fermo  incomincia  a camminare  : ed  allora 

F antibraccio  dovrà  mettersi  tra  la  pronazione  > 
e la  supinazione  (i). 


(1)  I n vece  delle  stecche  , si  usa  talvolta  il 
sartorie « o la  sola , da  accomodarsi , in  un 
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Uso  • — Per  mantenere  combaciate  tra  loro 
1 estremità  fratturate  , in  modo  da  tener  lon- 
tani gli  spostamenti  per  lunghezza  , per  dire- 
zione , per  circonferenza  , e per  grossezza  , 
con  che  si  evita  il  deforme  poro  sarcoide. 

II. 

Apparecchio  per  la  frattura  obbliqua 
deir  omero . 

179.  Descrizione  — L’  apparecchio  per  la 
frattura  obbliqua  dell*  omero  è simile  all’ante- 
cedente — Vi  dovrà  essere  però  ancora  una 
stecca  inflessibile  , imbottita  , e vestita  , larga 
tre  dita  a traverso  , e lunga  in  modo  , che 
dalla  parte  superiore  dell'  omero  , dove  deb- 
b* essere  incavata  , pervenga  fino  al  carpo,  che 
corrisponde  alla  vola  della  mano.  Dovrà  essa 
occupare  la  parte  anteriore  dell’estremità  frat- 
turata, in  luogo  della  seconda  delle  quattro 

stecche  flessibili  , che  in  questo  caso  si  ridur- 

1 

sol  pezzo , alla  figura  della  parte  fratturata. 
Simile  apparecchio  però  conmene  unicamente 
agli  adulti  , che  sanno  serbare  il  riposo. 
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ranno  a tre  — La  fascia  in  oltre  sarà  più 

ga  ; cioè  di  cinque  canne  — Dippiù , tre  altri  . 
difensivi. 

Applicazione — Situazione  laterale Si  farà 

quello  stesso  che  si  è detto  perla  frattura  tra- 
sversale. Dopo  però  della  fasciatura  spirale  , e 
delle  tre  stecche,  prima  di  situarsi  la  inflessi- 
bile, si  applichino  gli  altri  tre  difensivi  , uno 
cioè  sotto  dell’  ascella  ; il  secondo  nella  piega- 
tuia  , del  cubito  , onde  riempirne  il  voto  ; e’ 
terzo  verso  il  carpo  , dove  dee  ricondursi  I 
fascia  lasciata  nell’ascella.  In  questa  sorte  . i 
offese  finalmente  non  si  usa  la  ciarpa  , pere! 

1 infermo  dee  restare  nel  Ietto. 

Uso  — Per  l’estensione  continua  dell’  'i 
mero.  * 

III. 

1 V ' , , V 

fasciatura  per  la  lussazione  del  capo 
deir 

omero. 

>do.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gonfi-  o; 
lunga  due  canne,  e mezza;  larga  tre  d , a 
traverso  — • Ciarpa. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  1,  ra- 
I atta  la  riposizione  della  lussazi  ae , 
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mercè  l’estensione,  e la  controestensione  , si 
fissi  il  braccio  riposto  a lato  del  petto,  e vi  si 
applichi  la  fascia  in  modo,  che  abbracci  F o- 
mero  offeso  , e 51  tronco. 

Uso  — Per  mantenere  immobile  il  braccio , 
ed  evitare  il  ritorno  della  lussazione. 

IV. 

Apparecchio  per  la  frattura  dcJP  olecranon. 

/ 

181.  descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  cinque  canne;  larga  tre  dita  a traver- 
so — Una  lunghetta  ; lunga  un  palmo,  e 
mezzo  ; larga  due  dita  a traverso  — Una  stecca 
inflessibile,  imbottita,  e vestita;  lunga  quanto 
è lo  spazio  , clic  si  frappone  tra  F omero  , e 
]a  vola  della  mano  — - Tre  difensivi. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — S’in- 
cominci la  fasciatura  spirale  dalia  mano  , e si 
continui  (ino  al  di  sotto  dell’ articolazione  del 
cubito.  Si  ponga  un  difensivo  dinanzi  al  cavo 
della  stessa  articolazione  ; c condotto  F anti- 
braccio nella  perfetta  estensione,  si  avvicini  il 
frammento  superiore  dell’ olecranon  all’inferio- 
re , badando  bene  clic  le  parti  molli  non  si 


\ ' . 
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frappongano  ai  pezzi  fratturati.  Si  applichi  la 
lunghetta  in  modo  , che  semprcppiù  avvicini 
il  pezzo  superiore  all*  inferiore.  Indi  si  faccia- 
no colla  fascia  de’  giri  da  sotto  in  sopra  , e 
viceversa;  descrivendo  cosi  un  otto  in  cifra, 
per  meglio  fissare  la  lunghetta  , e Y osso  vacil- 
lante. Dopo  tre  rivoluzioni,  latte  nelfindicato 
modo  , si  pervenga  fino  alla  sommità  dell’  o- 
mero,  dove  si  applichi  un  difensivo:  un  altro 
se  ne  applichi  alia  vola  della  mano  : e per 
ultimo  la  stecca  inflessibile , da  fissarsi  ante- 
riormente, con  la  stessa  fascia,  portata  anche 
a spira  da  sopra  in  sotto  , onde  mantenere 
1 antibraccio  nella  permanente  estensione. 

Uso  — • Si  rileva  dalla  denominazione. 


V. 


Apparecchio  per  la  frattura  deir  antibraccio, 

i3i.  Descrizione—  Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  tre  canne,  c mezza;  larga  tre  dita  a 
traverso  — Sei  compresse  graduate  ; lunga  cia- 
scuna cinque  pollici  ; e larga  meno  dello  spa- 
*.o  interasseo  dell’antibraccio  - Due  stecche 
«flessibili,  imbottite,  e vestite  ; di  cui  una 
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sia  lunga  cinque  pollici,  e mezzo;  larga  un 
po’  più  della  larghezza  dell’ antibraccio.  L’al- 
tra, lunga  dall' articolazione  del  cubito,  fino 
all’  estremità  delle  dita  della  mano  , sarà 
conformata  in  modo  , che  dove  corrisponde 
all’  antibraccio  , sia  larga  come  la  prima  stec- 
ca ; e presso  la  vola  della  mano  abbia  una 
larghezza  tale,  da  comprendere  comodamente 
il  metacarpo,  e le  dita.  In  questo  luogo  l’im- 
bottitura di  siffatta  stecca  dovrà  essere  mag- 
giore in  guisa,  da  fare  una  gibbosità  , onde 
V.i  si  possa  accomodare  la  mano  , e rimanere 
le  dita  nella  semiflessione.  La  stecca  così  con- 
figurata di  cesi  palmare  ( §.  55.  ) . 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Poste 
le  compresse  graduate  , tre  cioè  nello  spazio 
interosseo  anteriore  , e tre  altre  nel  joosterio- 
re  , vi  si  pongano  sopra  le  due  stecche  , di 
cui  la  più  breve  sia  posteriore  ; anteriore  la 
più  lunga  , vale  a dir  la  palmare.  Indi  si  fis- 
sino con  la  fascia,  incominciandone  l’applica- 
zione dall’  estremità  delle  dita  , fin  sopra  il 
cubito. 

Uso  — Per  1’  innesto  della  frattura  del  rag- 
gio, e dell’ulna;  e per  mantenere  allontanati 
tra,  loro  i frammenti  delle  ossa  fratturate  , accio 
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non  diminuiscano  lo  spazio  interrosseo.  (1). 


VI. 


Apparecchio  per  la  frattura  del  carpo. 

i85.  Descrizione  — Fascia  ad  un  glomere  ; 
lunga  una  colina;  larga  tre  dita  a traverso  — 
Stecca  palmare  ( §.  55.  ).  Due  difensivi  , 
dequali  uno  lungo  , e largo  come  1’  antibrac- 
cio; T altro  lungo,  c largo  come  la  vola  della 
mano  , con  le  cinque  dita. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Posta 
la  fascia  spirale  fino  alla  metà  deli’  antibrac- 
cio, si  accomodino  i difensivi,  uno  cioè  nella 
parte  anteriore  dell’antibraccio  medesimo;  l’al- 
tro nella  vola  della  mano.  Situata  indi  la  stec- 
ca palmare  , si  fìssi  con  la  stessa  lascia , avvol- 
gendola a spira  da  sopra  , in  sotto. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 

* "**  ^ 

V . > S ’ . \ s \ V ' ' V «v 


( 1 ) Rompete  lo  stesso  apparecchio  per  la 
frattura  di  uno  degli  ossi  dell'  antibraccio* 
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VII. 

,/ 

/.  ** 

» ✓ * 

Apparecchio  per  la  frattura  delle  falangi 
dello  dita  della  mano. 

*4  * . . 

* 

184.  Descrizione  • — Nastro  a due-  glomeri  * 
lungo  una  canna  ; largo  un  podice  a traver- 
so — Stecchctta  imbottila,  e vestila  ; lunga, 
e larga  come  il  dito  fratturato  — Un  difensi- 
vo, delia  stessa  dimensione. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si  ap- 
plichi il  nastro  a spira , dall’  ultima  , fino  alla 
prima  falange  : indi  il  difensivo  ; dipoi  la  stec- 
chetta  , che  sarà  fissata  collo  stesso  nastro , dalla 
prima,  all’ultima  falange;  facendo  si  eh’ esso 
ritorni  verso  il  metacarpo  , e quindi  al  ear- 
po  , ove  dovrà  annodarsi  (1). 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 


(1)  Per  la  frattura  delle  falangi  delle  dita 
della  mano  riesce  più  idoneo  i apparecchio  della 
frattura  del  carpo  ( §.  83.  ) ; giacché  ~con 
esso  Testa  nell' immobilità  tutta  la  ìjwìw  , con  le 
dita  i del  pari  che  li  antibraccio . . > 


Fasciatura  pel  salasso  al  braccio . 
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iS5.  Descrizione  — Nastro  a due  gomitoli; 
lungo  una  canna  ; largo  un  pollice  a traver- 
so — Taffetà  quadrato  , lungo  , e largo  un 
dito  a traverso  — Compressa  , lunga,  e larga 
un  pollice. 

Applicazione  — Situazione  anteriore  latera- 
le — Uscito  il  sangue  , e prosciugata  la  feri- 
ta, vi  si  applichi  il  taffetà  bagnato  ( §.  i5.  ); 
indi  la  compressa  ; e finalmente  la  fascia  , il 
cui  centro  si  faccia  cadere  sulla  compressa. 
Portati  in  seguito  i due  capi  obbliqua mente  , 
uno  in  sopra  , l’altro  in  sotto,  si  decusseran- 
no , descrivendo  1’  otto  in  cifra  ( §>,  119.  ) : 
in  ultimo  pero  si  faru  la  circolare , e si  anno- 
derà nella  parte  superiore. 


0*11 


f 

Uso  ■—  Si  rileva  dalla  denominazione. 


IN. 


mrf 


l* 


Fasciatura  pel  salasso  alla  mano. 

' 9 + 

186.  Descrizione  - — Nastro  a due  gomitoli  , 
lungo  sei  palmi, largo  un  pollice  a traverso  — 


( i6o  ) 

Compressa  , e taffetà,  come  pel  salasso  al  brac- 
cio ( §.  1 85 . ). 

Applicazione  — Situazione  anteriore  latera- 
lc  Si  chiuda  la  vena  coi  talletà  bagnato  : 
indi  , posta  la  compressa  al  di  sopra  , si  ap- 
plichi obbliqua mente  la  fascia;  c dopo  tre  gi- 
ri intorno  al  dorso  , ed  alla  vola  della  mano, 
si  passi  a fare  il  nodo  attorno  al  carpo. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 


Fasciatura  pel  vescicante  al  braccio. 

187.  Descrizione  — Fascia  , lunga  due  pal- 
mi , e mezzo;  larga  tre  pollici  : divisa  in  cia- 
scun estremo  in  due  bendelle  uguali , lino  alia 
lunghezza  di  un  palmo  — Pezza  quadrata  , 
• lunga  , e larga  più  dell’  estensione  del  vesci- 
cante *—  Pezze  infoimi  ( §.  5o.  ). 

Applicazione  — Situazione  anteriore  latera- 
le — Prosciugeata  la  piaga  con  le  pezze  informi , 
si  applichino  le  sugose  foglie  di  bietola;  indi 
la  fiscia  , che  dopo  due  giri  dovrà  annodarsi» 
con  le  bendelle  , nella  parie  posteriore. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denomina zione. 

XL 
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Braccialetto  di  latta , o di  sola  , per  la 
frattura  non  innestata  delP  omero . 

188.  Descrizione  — Pezzo  di  latta  , o di 
sola,,  a foggia  di  canale  , conformato  giusta 
la  figura , e la  grandezza  del  braccio  offeso  — 
Nastri  a’  due  margini  del  mentovato  canale  — 
Fascia  ad  un  gomitolo  , lunga  sei  palmi 
Due  difensivi  — Ciarpa-. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
ponga  la  fascia  a spira  dalla  parte  superiore 
de’ condili  dell’omero,  fino  alla  sua  sommità: 
indi  , applicati  i difensivi  , superiormente,  ed 
inferiormente  , vi  si  apponga  il  braccialetto  , 
e si  fìssi  , coll’  annodarne  i nastrini  nella  par- 
te esterna  del  braccio. 

Uso  ' — Per  dare  al  braccio  un  sostegno1', 
onde  renderlo  alquanto  atto  al  travaglio. 

XII. 

Fasciatura  pel  Patereccio. 

/ y 

189.  Descrizione  — Pezza  a croce  di  Mal- 
ta , lunga  , e larga  due  pollici  , e mezzo  — « 

1 

1 1 


( ) 

-Nastro  ad  un  gomitolo,  lungo  due  palmi  — 
Borsa  di  tela  di  lino  , o di  pelle  , simile  ad 
un  dilo  di  guanto,  in  una  delle  cui  estremità 
si  ponga  un  nastro  raddoppiato  , lungo  due 
palmi,  e mezzo,  largo  un  pollice  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
applichi  la  croce  di  Malta  nella  sommità  del 
dito  alletto  ; indi  il  nastro  a spira  ; finalmente 
la  borsa  (1)  , da  fissarsi  coi  nastri  intorno  al 
carpo. 

Uso  «■—  Si  rileva  dalla  denominazione. 

c a r.  in. 

• 

Apparecchi  , e fasciature  in  particolare  , 
per  i estremità  inferiori. 

ic)0.  Gli  apparecchi , e le  fasciature  in  par- 
ticolare , per  l’estremità  inferiori  , sono  : 

I.  Apparecchio  per  la  frattura  trasversale  del 
femore . 


(1)  Spesso  si  applica  dopo  della  croce  di 
Malia  la  borsa  , senza  adoprarc  il  nastro  a 
spira. 
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II.  Apparecchio  di  Desauìt  , per  la  frattura 

del  collo  del  feritore. 

III.  Apparecchio  di  Bauracres  , migliorato 
del  Signor  Viceconti  , per  la  frattura 
del  collo  del  femore. 

IV.  Apparecchio  di  Jacopi  , per  la  frattura 
del  collo  del  femore. 

V.  Macchina  del  Signor  Polignani  , per  la 

pressione  permanente  dell’  arteria  femo- 
rale , nelle  aneti  risme  delle  estremità 
inferiori. 

VI.  Macchina  del  Signor  Polignani,  modifi- 
cata dal  Signor  Grillo,  per  la  pressione 
permanente  dell1  arteria  femorale,  nelle 
aneùrisme  de^di  arti  inferiori. 

MI.  Fasciatura  per  la  lussazione  del  capo 
del  femore. 

V HI.  Apparecchio  pel  cauterio  nel  femore. 

IX.  Apparecchio  per  la  frattura  della  rotula. 

X.  Apparecchio  per  la  frattura  della  gamba. 

XI.  Apparecchio  per  la  rottura  del  tendine 
di  Achille. 

XII.  Apparecchio  per  la  frattura  del  calca- 
gno. 

XIII.  Apparecchio  per  la  frattura  delle  ossa 
i del  metatarso. 
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XIV.  Apparecchio  per  la  frattura  delle  fa- 
langi delle  dita  del  piede. 

XV.  Fasciatura  di  Brucliner , per  i piedi 
torti  congeniti. 

XVI.  Pala. 

XVII.  Storta. 

XVIII.  Stampelle. 

XIX. .  Sedia  con  le  grucce. 

XX.  Carrucola  col  laccio. 

I. 

\ 

N» 

' Apparecchio  per  la  frattura  trasversale 
del  femore. 

« » 

191.  Descrizione  — - Fascia  ad  un  gomitolo, 
lunga  sei  canne  , larga  tre  dita  a traverso  — 
Cinque  difensivi  — Tre  stecche  imbottite  , 
delle  quali  una  dee  corrispondere  alla  parte 
anteriore  , l’altra  alla  posteriore,  la  terza  al- 
l’interna del  femore  : questa  ultima  sia  incava- 
ta superiormente  , per  accomodarsi  al  perineo  — 
Una  stecca  lunga  , detta  slecco?ie  , la  quale 
comprenda  tutto  l’articolo  , dalla  cresta  del- 
P ileo  , fino  al  piede  , e ne  superi  anche  una 
picciola  parte  — Undici  nastri  , uno  de’  quali 


1 


I 
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lungo  due  canne  ; due  sei  palmi  1*  uno;  cin- 
cjue  altri  , ognuno  cinque  palmi  ; i tre  rima- 
nenti , tre  palmi , e mezzo  per  ciascuno  — 
Spille  — Stecca , conformata  secondo  la  pianta 
del  piede  , chiamata  stecca  plantare  — Un 
fa  linone  ( §.32.  ) — Un  controfannone 

( §.  02.  ) — Un  tortanetto  ( §.  ai.  ) (ì). 

k.pplicazione  — Situazione  laterale  — Pon- 
gasi la  fascia  a spira , dalle  dita  del  piede  fi- 
no all’  inguine.  Indi  due  difensivi  ; uno  nel- 
l’estremità superiore  del  femore  ; l’altro  nelfin- 
feriore  : e su  di  essi  si  facciano  cadere  le  tre 

stecche  , P anteriore  cioè  , l’ interna  , e la  po- 

steriore. Si  passi  di  poi  ad  applicare  gli  altri 
tre  difensivi  ; uno  nella  cresta  dell’  ileo  ; il 
secondo  nell’  esterno  del  ginocchio  ; e ’l  terzo 

' { r . ti 

— - ‘ ■■  ■ . - ■ - : — - • r—  • — - - 

(i)  Suol  farsi  V apparecchio  per  la  frattura 
trasversale  del  femore  , anche  con  le  seguenti 
modif  canoni . In  vece  delle  tre  stecche  , si  ado- 
pera il  cartone , confgurato  giusta  la  grandez- 
za del  femore  : ed  in  vece  della  stecca  planta- 
re del  nastro  lungo  , e delle  spille , si  applica 
alla  pianta  del  piede  un  cuscino  > da  cucirsi 
ai  fannoni . 
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verso  il  malleolo  esterno.  Ciò  fatto , vi  si  ap- 
ponga lo  steccone  , da  fissarsi  , in  unione  delle 
stecche, coi  tre  nastri  lunghi  tre  palmi,  e mez- 
zo. Si  continui  quindi  la  fascia  , ascendendo 
con  essa  alla  cresta  dell’  ileo  , dove  si  descri- 
vano due  giri , simili  a quelli  della  spica  sem- 
plice inguinale  : di  là  si  torni  al  femore  , ba- 
dando a non  coprire  i nastri  ; e si  termini  al 
ginocchio.  Si  passi  in  seguito  all’ applicazione 
di  uno  de’  due  nastri  di  sei  palmi  , sotto  il 
ginocchio  , onde  fissarvi  lo  steccone  ; e Y al- 
tro ancora  dell’  istessa  lunghezza  , nell’  artico- 
lazione del  ginocchio  , per  lo  stess’  oggetto.  I 
materassi  del  letto  siano  situati  in  modo  , da 
rappresentare  un  piano  inclinato,  onde  il  pie- 
de sia  alquanto  elevato.  Su  dì  tale  piano  si 
pongano  i cinque  nastri  di  cinque  palmi  l’uno, 
due  cioè  sotto  il  femore  , e tre  sotto  la  gam- 
ba ; sopra  di  essi  poi  si  mettano  i fannoni , 
ed  i controfannoni , e nel  luogo  dove  dovrà 
poggiare  il  calcagno  , si  collochi  il  tortanelto. 
Situato  il  membro  affetto  in  mezzo  de’contro- 
faimoni , se  ne  avvicineranno  i cilindri  nelle 
parti  laterali  , esterna  cioè  , ed  interna  ; do- 
ve si  fisseranno  coi  cinque  nastri.  Il  pied  ' 
dovrà  rimanere  a perpendicolo , o col  cuscif^, 

• 

\ 
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da  cucirsi  ai  fannoni , o colla  stecca  plantare* 
da  fissarsi  col  nastro  lungo  due  canne  , clic 
sulla  gamba  dovrà  portarsi  da  destra  a sini- 
stra , e viceversa  , pe'  controfannoni  , descri- 
vendo cos'i  de’  zigzag-  Stabilito  l’apparecchio  , 
vi  si  ponga  la  gabbia. 

Uso  — ■ Si  rileva  dalla  denominazione. 

IL 

Apparecchio  di  D esani t , per  la  frattura 
del  collo  del  femore . 

1 92.  descrizione  — Fascia  da  corpo  , im- 
bottita ; lunga  quanto  e la  circonferenza  del- 
1’  addome  ; larga  sei  pollici.  In  una  estremità 
di  cotesta  fascia  cinque  corregie  , che  corri' 

spondano  ad  altrettante  fiblie,  poste  nell’altra 
estremità  — Un  sottocoscia  , che  corrisponda 
al  lato  fratturato  — Una  fibbia,  posta  nella 
parte  anteriore  della  stessa  fascia  , per  fissarvisi 
il  sottocoscia  — - Una  borsa,  applicata  alla  fa- 
scia da  corpo  , in  guisa  che  la  sua  lunghezza 
uguagli  la  larghezza  della  fascia  : la  larghezza 
poi  sia  di  quattro  in  cinque  dita  a traverso. 
Detta  borsa  ? da  corrispondere  al  sito  della  frat- 
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tura,  resti  aperta  nella  parte  inferiore,  c chiu- 
sa nella  superiore  — Uno  steccone,  detto  e- 
sterno , di  lunghezza  eguale  a quella  che  pas- 
sa dalla  cresta  dell’ ileo,  all’ estremità  del  pie- 
de, ed  anche  un  poco  di  più.  Nell’estremità 
inferiore  della  stessa  stecca  vi  sia  uii  incisione 
semilunare;  ed  un’  apertura  circolare , per  pas- 
sarvi la  fascia  — Tre  cuscinetti  — Una  fascia 
a due  gomitoli  ; lunga  due  canne  ; larga  tre 
dita  a traverso  — Un  nastro;  lungo  una  can- 
na ; largo  un  pollice. 

Applicazione  — Situazione  laterale  ■ — Si 
ponga  prima  la  fascia  da  corpo  , da  affibbiarsi 
nel  lato  opposto  della  frattura  : si  affibbi  an- 

cora il  soitocoscia.  Indi  si  faccia  1’  estensione 
dell’estremità  fratturata  : mettasi  dentro  la 
borsa  1’  estremità  superiore  dello  steccone  , e 
si  fìssi.  Si  passi  poi  ad  applicare  il  centro  del- 
la fascia  all’intorno  dell’  articolazione  del  pie- 
de ; e dopo  due  giri  , portati  i due  capi  nella 
pianta  del  piede  medesimo  , si  annodino.  Si 
mettano  in  seguito  i cuscinetti , uno  cioè  nel 
trocantere  maggiore  , un  altro  nell’  esterne* 
del  ginocchio  , e ’l  terzo  nel  malleolo  esterno. 
Avvicinato  dopo  ciò  lo  steccone  , si  taccia  at- 
traversare per  l’apertura  circolare  del  medesi- 
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mo  uno  de  capi  della  fascia  , rimasta  nella 
pianta  del  piede  ; e portato  indi  , dall’  e- 
sterno  all’  interno  , nell’  incisione  semicircolare 
sottoposta,  venga  ad  incontrare  ly altro  capo: 
cosi  si  continui  fino  a che  rimangano  in  ulti- 
mo annodati.  Ber  meglio  finalmente  fissare 
lo  steccone  , si  ponga  sotto  il  ginocchio  il  na- 
stro , da  formare  una  circolare  , che  abbracci 
lo  steccone , e la  gamba. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione  (1). 

III. 

Apparecchio  di  Baamcrcs , migliorato  dal 
Signor  Viceconti  , per  la  frattura 
del  collo  del  femore . 

ic)3.  Descrizione  — Fascia  da  corpo,  come 
quella  di  Desault  — Stecca  esterna  inflessibi- 


(i)  Quantunque  il  celebre  inventore  del  de- 
scritto apparecchio  abbia  ridotto  il  metodo 
della  estensione  continua  alla  maggiore  sempli- 
cità, pur  e l essere  il  piede  continuamente  rivolto 
all  esterno , lascia  lo  spostamento  per  circonfe- 
renza. 
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le  , lunga  dalla  cresta  dell’  ileo  , fino  al  di 
là  del  piede  — Stecca  interna  inflessibile,  in- 
cavata , imbottita  , e vestita  nell’  estremità  su- 
periore ; lunga  dal  perineo  , in  sino  al  di 
là  del  piede  — Traversa  di  legno , clic  com- 
prenda nelle  estremità  inferiori  le  due  stec- 
che — Vite  di  ferro  , situata  in  mezzo  di 
siffatta  traversa  ; con  una  piastra  , benanche 
di  ferro  , situata  nell’ estremità  della  vite  istes- 
sa  — Lunghetta  con  due  fìbbie  , applicate 
nell’estremo  della  vite,  ov’è  la  piastra  di  fer- 
ro — Fascia  , con  una  fibbia  in  un  estremo  * 
'e  con  una  coda  nell’  altro  , per  abbracciare 
la  circonferenza  dell’  articolazione  del  piede  — 
Due  lunghette  attaccate  a questa  seconda  fa- 
scia, per  affibbiarsi  in  quella  situata  nell’ estre- 
mità della  vite  — Fascia  ad  un  gomitolo;  lun- 
ga sei  palmi  ; larga  tre  dita  a traverso  — Cin- 
que cuscinetti  — Torta  netto. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Ap- 
plicata la  fascia  da  corpo  col  sottocoscia  , po- 
sta f altra  nell’  articolazione  del  piede  , e fatta 
1’  estensióne  dell’  estremità  fratturata  , si  appli- 
cheranno le  stecche,  l’esterna  cioè,  c l’inter- 
na. Quindi  i cuscinetti  ; il  primo  propriamen- 
te nel  trocantere  maggiore  ; il  secondo  , c ’i 
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terzo  ai  lati  del  ginocchio  ; il  quarto  , e ’l 
quinto  ai  due  malleoli.  Si  passerà  di  poi  ad 
applicare  la  traversa  di  legno  con  la  vite,  on- 
de congiuntele  le  estremità  inferiori  delle  stec- 
che.  Unite  in  seguito  le  due  lunghette  della 
fascia  del  piede  alle  due  Ubbie  attaccate  alfe- 
stremità  della  vite  , si  farà  questa  voltare,  af- 
finchè la  gamba  a poco  a poco  si  allunghi  ; 
e dopo  tre,  o quattro  giorni  si  ponga  a livel- 
lo della  lunghezza  dell’  altra  gamba  sana.  Per 
rendere  le  stecche  laterali  più  stabili  , vi  si 
avvolgerà  la  fascia  , o sotto  il  ginocchio  , o 
nel  terzo  inferiore  della  gamba.  In  ultimo  si 
ponga  il  tortanetto  sotto  il  calcagno  , per  evi- 
tare il  decubito  , del  quale  deesi  fare  tutto  il 
conto  (1). 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 


(1)  1/  descritto  apparecchio  è di  gran  lunga 
migliore  di  quello  di  Desault  ; poiché  più  sem- 
plice ; fa  rimanere  il  piede  a perpendicolo  ; 
permette  P estensione  graduata  , a piacimento 
del  professore  ; e quindi  si  adopra  spesso  con 
successo . Ho  rilevato  però  che  ne  decrepiti  , cd 
in  chi  è affetto  da  qualche  diatesi  , V apparse- 
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IV. 

>■  ' 


Apparecchio  di  J acopi , per  la  frattura 
del  collo  del  femore . 

194.  Descrizione  — Macchina  di  ferro  coi* 
yite  , e con  traversa  , da  unire  , mercè  delle 
picciole  viti  , le  estremità  inferiori  delle  stec- 
che laterali.  In  tutto  il  resto  quest’  apparec- 
chio è uniforme  a quello  descritto  nel  §•.  an- 
tecedentew 

Applicazione  — * Situazione  anteriore  — Si;' 
fissi  la  macchina  con  le  picciole  viti  , da  pas- 
sarsi attraverso  le  aperture  fatte  a bella  po- 
sta nelle  estremità  delle  stecche  laterali.  Le 
lunghette  attaccate  alla  fasciatura  dell’  articola" 
zione  del  piede  , si  fissino  ne’  due  ferri  quasi 
uncinati  , situati  nella  stessa  macchina  , con 
cui  si  potrà  eseguire  quella  estensione  che  si 
vuole  (1). 

Uso  ■— « Si  rileva  dalla  denominazione. 


chio  non  si  soffre  , per  la  sopravvenienza  del 
decubito  5 nel  calcagno , nelle  natiche  , e nel~ 
V osso  sacro. 

(1)  La  macchina  di  Jacopi  è molto  ingegno-' 
sa  y ma  è alquanto  pesante . 
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V. 

Macchina  del  Sig.  Polignani , per  la  pressione 
permanente  dell’  arteiit  femorale  , nelle 
aneurisma  delle  estremità  inferiori. 

j 

ic)5.  là  e scrizione  — — Cintura  di  ferro  , im- 
bottita, e vestita,  simile  a quella  del  cinto  ela- 
stico ( §.  i58.  ) , col  sottocoscia  — Lamina 
elastica  di  ferro  fissata  in  luogo  che  corrispon- 
da al  capo  dei  cinto.  L’  estremità  libera  di 
detta  cintura  termini  con  una  piastra  perfora- 
ta, onde  vi*  si  possa  applicare  un  cuscinetto  — 
Vite  che  passa  a traverso  di  un  forame,  fatto 
a bella  posta  nella  metà  della  lamina. 

applicazione  — Situazione  laterale  — Fis- 
sata la  cintura  nella  parte  inferiore  dell’  addo- 
me , in  modo  che  la  palla  venga  a cadere  in 
direzione  dell’  arteria  femorale  , si  volti  la  vi- 
te , onde  , abbassandosi  la  piastra  , comprima 
f arteria  sottoposta  , a quel  grado  che  si  vo- 
glia  (i).  ' . ' 

(1)  Riscontrate  la  Memoria  sul  Cinto  Inguinale 
a pressione  permanente  , del  Signor  PoUgnam\ 
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> . 

Uso  — Per  la  cura  delle  aneurisme  negli 
arti  inferiori;  per  frenare  l’emorragia  consecu- 
tiva alla  ligatura  dell’  arteria  femorale  ; per 
le  ferite  de’  vasi  arteriosi;  per  moderare  l’em- 
pito del  sangue  contro  ii  vase  allacciato  , e 
quindi  impedirne  la  rottura. 

vi; 

Macchina  del  Signor  P olì 'guani , modificata  dal 
Signor  (brillo  , per  la  pressione  permanente 
dcir  artei  femorale  , nelle  aneurisme  degli 
arti  inferiori . 

196.  Descrizione  — Considerando  il  Signor 
Grillo  die  la  macchina  inventata  dal  Signor 
Polignani  non  poteva  eseguire  una  valida  com- 
pressione , in  vece  di  una  lamina,  ve  ne  ha 
stabilite  due:  una  fìssa  , per  dare  più  forza 
alla  vite  : l’altra  mobile  , mercè  una  cerniera 
situata  nel  capo  della  cintura  , dov’  esiste  la 
palla  , da  corrispondere  sopra  P arteria  ; e con 
un  appropriato  cuscinetto  , che  quivi  farà  la 
compressione  , a proporzione  che  si  faccia  gi- 
rare la  vite. 

L’applicazione,  e l’uso  sono  uniformi  a ciò 
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che  a tal  proposito  si  è (letto  nel  prece- 
dente. 

VII. 

Fasciatura  per  la  lussazione  del  Capo 
del  femore. 

197.  Descrizione  — Fascia  ad  un  gomitolo; 
lunga  due  canne  ; larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Fatta 
la  riposizione  della  lussazione  , si  applichi  sul- 
le ginocchia  la  fascia  , in  modo  che  abbracci 
ambedue  le  estremità;  c dopo  tre  giri,  si  di- 
scenda nelle  gambe  , poste  nell’  estensione  ; 
dove  se  ne  continui  l’applicazione  , e si  termini. 

Uso  — Per  mantenere  immobile  l’estremità 
. lussata.  '* 

Vili.  - 

Apparecchio  pel  cauterio  nel  femore. 

190.  Descrizione  — Lamina  di  latta  , bis- 
lunga, e curva  in  modo,  da  accomodarsi  alla 
convessità  del  femore.  Nella  surpeficie  esterna, 
o sia  convessa  , di  detta  lamina  , vi  siano 
delle  graduate  incisioni  fatte  a traverso  — Fa- 
scia di  pelle  , o di  seta  , fissata  con  un  cap& 
in  un  estremo  dell’  indicata  lamina  ; mentre 
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Help  altro  capo  vi  sarà  unita  un'  altra  piccio- 
la  lamina  , a foggia  di  uncino  , da  con  fio 
carsi,  nell’applicazione,  in  una  delle  incisioni 
della  prima  lamina  — Palla  di  cera  perfetta- 
mente sferica  , della  grandezza  di  un  cece  , 
attaccata  ad  un  filo  — Carta  , volgarmente 
chiamata  da  cauterio  t di  figura  rotonda  , con 
un  forame  in  mezzo,  della  grandezza  della, 
pafia  — Fronda  di  edera  * — • Fascia  ad  un  go- 
mitolo , lunga  mezza  canna  , larga  tre  dita  a 
traverso  • — Pezze  quadrate. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Con. 
ficcata  la  palla  nella  piaga  , vi  si  apponga  la 
carta  forata  , con  la  fronda  di  edera  ; indi  le 
pezze  quadrale;  poscia  la  fascia  circolare;  di- 
poi la  lamina  , in  modo  da  fissarsi  mercè 
F uncino  dell’  altra  lamina.  Quando  poi  sarà 
ben  formata  la  nicchia  della  palla  , potrassi 
fare  a meno  della  fascia. 

i 

Uso — Per  mantenere  il  corpo  estraneo  dentro 
la  piaga,  allineile  continui  il  marcimento  (r). 

\ 

(i)  Quante  volte  si  volesse  applicare  altrove 
il  cauterio  , converrà  anche  lo  stesso  apparec *• 
eh  io , conformalo'  alla  figura  , cd  alla  grandez- 
za della  parte  impiagata, 

IX. 

i ) 


I 
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' ' IX. 

Apparecchio  per  la  frattura  della  rotula. 

*99-  Descrizione  — Stecca  inflessibile,  im- 
bottita , e vestita  ; lunga  dalla  natica  tino  al 
tendine  di  Achille  — • Due  lunghette  , delle 
quali  ciascuna  lunga  due  pallili  , e larga  un 
polbce  — Una  lunghetta  grande,  lunga  cin- 
que palmi , larga  due  pollici  — Fascia  ad  un 
gomitolo  , lunga  sei  canne  , larga  tre  dita  a 
traverso  ire  difensivi  — Quattro  nastri  , 
lungo  ciascuno  mezza  canna,  largo  un  pollice 
a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Si 
fissi  un  eslmuo  della  lunghetta  grande  nel 
dorso  del  piede  , mercè  la  fascia  ; e quindi  si- 
porti  avanti  la  gamba,  pel  ginocchio,  fino  al- 
1 inguine.  Si  faccia  la  fasciatura  spirale  , fin 
sotto  il  ginocchio  ; a qual  punto  arrivata  , si 
pongano  sotto  della  lunghetta  grande  le  due 
«lire  picciole,  applicate  in  modo,  che  una  da 
sotto  in  sopra  innalzi  il  frammento  inferiore 
della  rotula  ; 1 altra  da  sopra  in  sotto  depri- 
ma il  peZZ0  superiore  ; ed  ambedue  s’  incro- 
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tino  dietro  il  poplite.  Ciò  fatto,  si  continui  la 
fasciatura  spirale.  Pervenuto  con  essa  al  gi- 
nocchio , deve  avvolgersi  in  guisa , da  ajutare 
la  forza  delle  due  picciole  lunghette;  e quindi  , 
compnmeriuo  ora  l’uria  , ora  P altra  , descriva 
un  otto  in  cifra  , per  tre  giri.  Si  continuerà 
poscia  la  spirale  , lungo  il  femore  , fino  al- 
T inguine  , dove  , piegalo  P estremo  superiore 
de 'la  lunghetta  grande,  si  applicheranno  i tre 
difensivi  ; uno,  sotto  la  natica  ; P altro  più 
doppio  dietro  il  poplite  ; il  terzo  nel  tendine 
di  Achille.  Su  di  essi  finalmente  si  collocherà 
la  stecca  inflessibile  , da  fissarsi  col  residuo 
Iella  fascia  , dalP  inguine  fino  al  tendine  di 
Achille;  ed  affinchè  P apparecchio  rimanga  più 
stabile,  vi  si  apporranno  i quattro  nastri,  due 
supra  , e due  sotto  il  ginocchio,  da  annodarsi 
co’  fannoni  , e controfannoni  , nella  parto 
esterna  (1). 


(i)  A//’  indicato  apparecchio  è necessario  di 
porre  i muscoli  estensori  della  gamba  nel  ri- 
lasciamento , ciò  che  si  otterrà  facendo  un  ele- 
vato piano  inclinato  , mercè  de  materassi  pie - 
goti  , onde  il  femore  faccia  angolo  coir  ad *» 
dome . 


( >79  ) 

Uso  — Per  avvicinare  alla  meglio  i fram- 
menti della  rotula  fratturata  a traverso. 

i 

X. 

apparecchio  per  la  frattura  della  gamba . 

\ / • 

200.  Descrizione  — Stecca  plantare  ( §.  33.  )— * 
Due  stecche  imbottite  , e vestite  , apposte  ai 
lati  della  plantare  — Due  difensivi,  un  po* 
più  lunghi  delle  stecche  laterali  — Fascia  ad 
un  gomitolo  ; lunga  due  canne  , e mezza  ; 
larga  tre  dita  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Posta 
la  stecca  plantare  , con  le  due  laterali , si  ap- 
plichi la  fascia  spirale.  Pervenuto  con  essa  fi- 
no all’ articolazione  del  piede,  si  situino  i due 
difensivi  ai  lati  della  gamba  , dar  malleoli  , 
cioè  , fino  al  di  sopra  delle  stecche  laterali. 
Sopra  i difensivi  si  facciano  cadere  le  due 
stecche,  da  fissarsi  mercè  i giri  spirali  della  fa- 
scia , che  , pervenuta  al  di  là  doli5  apparec- 
chio , si  farà  scendere  lino  al  piede. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 
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XI. 


Apparecchio  per  la  rottura  del  tendi  nè 
di  Achille . 


201.  Descrizione  — Lunghetta  , sei  palmi 
lunga,  due  pollici  larga  — Fascia  ad  un  go- 
mitolo ; lunga  tre  canne  , e mezza  ; larga  tre 
dita  a traverso  rr~  Stecca  plantare. 

Applicazione  — Si  fissi  la  stecca  plantare 
mercè  i giri  spirali  della  fascia  : indi  si  appli- 
chi la  lunghetta  , dal  dorso  del  piede  alle  di- 
ta ; e fissata  mercè  la  stessa  fascia,  si  conduca 

« 

per  la  pianta  del  piede  , pel  calcagno  , e per 
* 

la  stira  , fino  al  poplite  , stirata  in  modo  che 
•sostenga  il  piede  in  una  fermamente  estensio- 
ne. Coi  giri  spirali  della  fascia  si  pervenga  fi- 
no al  poplite  , dove  , ripiegato  l’altro  estremo 
della  lunghetta  , se  ne  renda  più  stabile  1’  ap- 
poggio. 

JJso — Per  combaciare  le  superficie  rotte  del 
tendine  di  Achille. 
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XII. 


À/y>«  «‘«.i  hio  per  la  frattura  del  calcagno. 

1 ] f 

2. ci . Descrizione  L*  apparecchio  per  la 
frattura  ' del  calcagno  è simile  a quello  per  la 
rottura  del  tendine  di  Achille.  Vi  è solo  la 
differenza  delle  dimensioni;  poiché  qui  la  lun- 
ghetta dovrà  essere  lunga  mezza  canna  , e la 
fascia  una  canna  , e mezza. 

Applicazione  — Conforme  si  e detto  per  la 
rottura  del  tendine  di  Achille.  Solo  si  a£- 
giunge,  che  la  fascia,  fissato  che  avrà  l’estre- 
mo inferiore  della  lunghetta,  e la  stecca  plan- 
tare , dovrà  descrivere  tre  giri  di  otto  in  ci- 
fra , passando  dal  dorso  , per  la  pianta  del 
piede,  ah  tendine  di  Achille;  indi  spiralmente 
porte rassi  a fissare  V altro  estremo  della  lun- 
ghetta , e terminerà  verso  la  sura  della  gamba. 

U so  — Si  rileva  dalla  denominazione. 

XIII. 

Apparecchio  per  la  fivtlura  del  metatarso . 

200.  Descrizione  — Stecca  plantare  — Due 
compresse , lunghe  , e larghe  come  il  dorso 
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del  piede  — Fascia  ad  un  glomcre  5 lunga  una 
canna  ; larga  tre  dita  a traverso. 

Kpplicazionc  — Situazione  laterale  — Si 
applichi  prima  la  stecca,  indile  due  compres- 
se , sul  dorso  del  piede  ; e 1 tutto  si  fissi  con 
la  fascia,  da  incominciare  dall’estremità  delle 
dita  , « terminare  nel  terzo  inferiore  deila 
gamba. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 

XIV. 

apparecchio  per  la  frattura  delle  falangi 
delle  dita  del  piede . 

ao4-  Per  la  frattura  delle  falangi  delle  dita 
del  piede  , conviene  lo  stesso  apparecchio  or 
ora  descritto,  per  la  frattura  delle  ossa  del 
metatarso.  Nell’  applicazione  si  seguano  le  stes- 
se regole. 

XV. 

» t * 

Fasciatura  di  Bruchncr  per  i piedi  torti 

congeniti . 

ao5.  D esenzione  — — Fazzoletto  piegato  a 
triangolo  , indi  tornato  a piegare  , fmo  a ch« 
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acquisti  la  figura  di  una  fascia  , il  cui  mezza 
abbia  la  larghezza  di  due  dita  a traverso. 

Applicazione  — Situazione  laterale  — Una 
delle  estremità  della  benda  si  applichi  obbliqua- 
mente  , dal  di  sotto  della  sura  della  gamba  , 
fino  al  tendine  di  Achille  ; e si  dia  a tenere 
ad  un  ajutante.  Con  Y altra  estremità  si  passi 
sopra  il  malleolo  esterno  , pel  dorso  del  pie- 
de , nella  pianta  ; indi  nel  malleolo  interno. 
Dopo  due  giri,  si  fissino  tra  loro  le  due  estre- 
mità , facendo  un  nodo  simile  a quello  che  si 
pratica  per  le  balle  di  mercanzie. 

Uso  — Per  rivolgere  il  piede  , dall’  esterno 
ali’  interno.  Ove  però  il  piede  fosse  rivolto 
alP  interno  , darassi  alla  stessa  fascia  una  di- 
rezione  opposta  , e si  otterrà  il  fine  che  si 
propone. 


XVI. 


Pala . 

» 

206.  Il  riposo  è il  principale  mezzo  per  f in- 
nesto delle  fratture.  Ciò  non  ostante  Y infermo 
è nella  necessità  di  eseguire  le  funzioni  natu- 
rali , per  le  quali  si  richiede  un  certo  movi- 
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wento  , che  allora  sarà  insensibile  , e senza 
detrimento  della  parte  fratturata,  quando  si 
nsj  Ja  pala  , consistente  in  una  macchina  di 
latta  , col  manico  di  legno,  da  applicarsi  da- 
gli assistenti  dell’infermo  nella  natica  opposta 
al  sito  fratturato.  Si  farà  innalzare  il  femore  , 
od  obbliqu  ani  ente  da  sotti  in  sopra  , dall’ esterno 
*'il  i 11  terno  , se  ne  farà  l’applicazione.  Si  potrà 
ancoia  far  uso  della  storta  per  ormare  (i). 

XVII. 


Storfa. 


207.  La  storta  è un  vasc  di  vetro  , ebe  si 
usa,  111  vece  del  pitale,  da  coloro  i quali,  per 
frattura  negli  arti  inferiori  , o altro  grave  ma- 
le , sono  astretti  a giacere  in  letto  , serbandovi 
precisamente  la  posizione  orizzontale , senza 
potersi  muovere  ; ovvero  che  , per  vizio  della 


(1)  È chiaro  che  la  delta  macchina  si  usa 
quando  la  frattura  , 0 altra  grave  offesa  , ab- 
bia luogo  in  una  sola  deli’  estremità  inferiori  ; 
giacché  se  ambedue  dovessero  restare  immobili , 
i’i  sàTà  bisogno  del  letto  pere  iato. 
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vescica,  o dell’uretra,  hanno  il  catetere  flessi- 
le sempre  aperto;  o che  finalmente  soffrono 
T incontinenza  dell’  orina.  Dessa  risulta  del 
corpo  , e del  collo . Il  primo  è rotondo  , suffi- 
cientemente spazioso  , e col  fondo  piano.  Il 
secondo  e cilindrico;  di  una  larghezza  tale,  da 
potervisi  con  facilita  introdurre  l’asta  maschile, 
per  1 evacuazione  dell’  orina  ; e curvo  in  gui- 
sa, che  questa  vada  naturalmente  tutta  a rac- 
cogliersi nel  corpo. 


XVIII. 


Stampelle. 

208.  Le  stampelle  consistono  in  due  piccio- 
lo colonne  di  legno  , a somiglianza  di  grandi 
Lastoni  , destinate  a sostenere  la  macchina 
deli  infermo  , quando  incomincia  a cammina- 
re , dopo  guarito  dalla  frattura  delie  estremità 
inferiori , o da  altro  grave  male  nelle  stesse 
parh.  La  lunghezza  delle  cerniate  due  aste  di 
legno  dovrà  essere  alquanto  minore  di  quella 
clic  passa  dalle  ascelle  , alle  piante  de’ piedi. 
Xeila  di  loro  estremità  superiore  vi  deh!/ es- 
sere un  asta,  anche  di  legno  , di  figura  cilin- 


lirica  ; della  circonferenza  di  una  piastra  , cioè 
a dire  di  un  dodici  carlini  di  argento  ; della 
lunghezza  di  tre  quarti  di  palmo;  ben  imbottita, 

e vestita;  per  applicarsi  sotto  le  ascelle,  nel 

\ 

seguente  modo.  Si  farà  sedere  P infermo  sulla 
sponda  jdel  Ietto  , e gli  si  applicheranno  sotto 
delle  ascelle  le  due  aste  imbottite:  indi,  al- 

zato colf  appoggio  delle  due  colonne  , si  farà 
muovere  bel  bello,  in  modo  , cbe  le  stam- 
pelle agiscano  come  le  due  gambe  anteriori 
de’ bruti  : quindi  , portate  in  avanti,  segui- 
ranno le  gambe  naturali  , di  passo  in  passo. 
Badate  bene  però  cbe  F infermo  non  cada  a 
terra , ciò  che  si  eviterà  , qualora  vi  sieno  due 
assistenti.  Passato  un  certo  tempo  , sarassi 
nel  caso  di  adoprare  una  sola  stampella  ; indi 
un  semplice  bastone  ; e finalmente  non  vi  ab- 
bisognerà piu  verun  appoggio  , soprattutto 
pe’  giovani. 

\ 

XIX. 

' i 

Sedia  con  le  grucce, 

209.  Bn  sedia  con  le  grucce , o sieno  carruco- 
le , detta  da’ Francesi  Duchesse,  consiste  in  una 
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sedia  con  appoggi  laterali,  e bone  imbottita  ; 
con  un  picciolo  scabello  fissato  nella  parte  in- 
feriore anteriore  , fornito  di  cuscino  , onde 
poggiarvi  i piedi  ; e con  cinque  grucce  , ap- 
plicate cioè,  quattro  sotto  i quattro  piedi  della 
sedia  , una  per  cadauno  , e la  quinta  sotto  lo 
scabello  , in  modo  , da  volgersi  tutte  facilmente 
in  qualsivoglia  seuso.  La  sedia  cosi  costruita 
lia  bisogno  di  una  forza  estranea  , per  essere 
spinta  ove  si  voglia.  Laddove  se  ne  desideri 
una  capace  di  muoversi  con  la  sola  forza  del- 
1 infermo  , dovrà  essere  congegnata  in  guisa  , 
da  avere  due  piccioli  manubrj  , uno  per  cia- 
scuno de’ due  appoggi  laterali,  che  girati  dal- 
lo stesso  infermo  , spingano  , per  via  d’interne 
molli,  le  cinque  grucce,  di  maniera  che  mo- 
rendo quello  a destra,  la  sedia  giri  a sinistra; 
movendo  quello  a sinistra,  giri  a destra;  mo- 
vendogli ambedue  , vada  in  avanti  ; c final- 
mente si  porti  in  dietro,  movendogli  in  con- 
liario  senso.  Siffatta  sedia  conviene  a coloro  , 
die  sono  incapaci  di  poter  camminare  , per 
Vizio  artitrico,  o reumatico  ; per  paralisi  degli 
aiticoli  inferiori;  per  fratture  quivi  non  con- 
solidate, ec. 


i 
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XX. 

Carrucola  col  laccio . 

210.  Qualora  una  frattura  in  alcuna  delle 
estremità  inferiori  non  si  saldasse  , o richie- 
desse del  tempo  assai  lungo  per  la  guarigione* 
a fin  di  agevolare  l’ infermo , non  però  desìi- 
luto  di  forze,  a fare  da  per  se  stesso  qualche 
movimento  nel  Ietto,  precisamente  per  volgersi 
su  i fianchi , e sollevarsi  , si  fa  uso  della  carru- 
cola , nel  seguente  modo.  Si  conficca  stabil- 
mente , ed  in  una  regolare  altezza  , nel  muro 
più  vicino  al  letto,  un  ferro  ben  forte,  lungo 
in  modo  , che  la  sua  estremila  libera  corri- 
sponda a piombo  sul  bassoventre  dellhnfermo , 
mentre  egli  trovasi  disteso  in  letto.  In  sif- 
fatta estremità  libera  del  ferro  si  liga  solida- 
mente una  doppia  carrucoletta  di  metallo, cioè 
due  carrucolate  in  una , per  ciascuna  delle 
quali  si  fa  passare  un  laccio  di  sufficiente  con- 
sistenza , in  uno  de’  cui  estremi  sia  fissato  un 
piccolo  uncino  ottuso  di  ottone.  Si  applica  po- 
scia al  paziente  , nel  petto , lina  fascia  da  cor- 
po ( §.  i35.  ),  con  due  valide  travette  , una 

i 
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per  cadauna  delle  due  parti  laterali  anteriori. 
Cosi  combinate  le  cose,  quante  volte  l’infer- 
mo, giacendo  sopra  un  fianco,  voglia  voltarsi 
su  l’altro,  non  dovrà  egli  che  conficcare  uno 
degli  uncinetti  nella  travetta  del  lato  su  cui 
giace  , c tirare  con  forza  1’  opposj^  capo  del 
laccio  : volendo  sollevarsi  e sedere  sul  letto  , 
si  adatteranno  entrambi  gli  uncinetti  nelle  due 
travette,  e si  tireranno  ad  un  tempo  i due 
opposti  capi  del  laccio:  e cosi,  potrà  alla  me- 
glio eseguire  da  per  se  solo  diversi  movi- 
menti. Quante  volte  poi  particolari  circostan- 
ze non  permettessero  far  uso  dell’intero  appa- 
recchio della  carrucola,  come  in  caso  d’indi- 
genza del  malato  , un  semplice  laccio  , pen- 
dente dall’alto,  in  direzione  dell’addome,  gli 
sara  di  non  piccolo  ajuto,  per  fare  , afferrando- 
vi , diverse  mosse. 
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SUPPLEMENTO. 


Apparecchio  del  catetere  flessibile  in  vescica 

di  uomo . 

aii.  ìy&crhionc  — Catetere  flessibile  — Ca- 
stro , lungo  tre  palmi , e largo  un  pollice  , fis- 
sato nell’estremità  del  catetere  in  modo  , che 
uè  risultino  due  capi,  uno  cioè  a dritta,  l’al- 
tro a sinistra  — Nastrino  lungo  tre  palmi,  e 
largo  due  linee  , fissato  nell’  estremità  del  ca- 
tetere , come  il  nastro — Incerata  configurata  a 
Croce  di  Malta  , perforata  ( §*  aa.  ) * — Fa- 
scia a lettera  T.  ( §.  ). 

Applicazione — Situazione  anteriore  — Appli- 
cata la  fascia  circolare  intorno  P addome , si 
passi  il  catetere  nel  forame  della  Croce  di 
Malta  , e s’  introduca  nella  vescica.  Quindi  y 
fissate  le  due  bendelle  della  fascia  perpendico- 
lare nella  parte  anteriore,  vi  si  attacchino  ri- 
spettivamente i due  capi  del  nastro.  I due 
capi  del  nastrino  poi  si  avvolgano  coli’  ince- 
rata , onde  fissarla  intorno  all’  asta. 

IJ50  — Per  F iscuria  vescicale  5 per  ferite 
nella  vescica;  per  emorroidi  della  medesima; 
per  vizj  organici  nell’uretra,  ec. 
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Fasciature  in  generale  pe  poveri. 

2.12.  Le  dimensioni  designate  nelle  diverse  fa- 
sciature sono  state  stabilite  secondo  le  redole  del- 
l’arte,  ond’ eseguire  opportunamente  le  neces- 
sarie medicature.  Ma  quando  presso  gl!  indivi- 
dui poveri  mancassero  !e  fasce  appropriate  , 
dovrete  voi , accomodandovi  alla  necessita  , de- 
viare alquanto  dagli  esposti  principi  , in  modo 
però  da  soddisfare  anche  ali’ indicazione  cura- 
tiva. Cosi  , per  esempio,  nel  capestro  sempli- 
ce, e nel  doppio;  nel  monocolo,  c nell’occhio 
doppio  ; nella  spica  semplice  , ec.  , ec.  , baste- 
rà una  striscia , lunga  pochi  palmi  , per  sod- 
disfare  al  bisogno  ; facendo  un  solo  giro?  in 
vece  di  due,  tre,  o più.  la  questo  caso  però, 
la  fascia  dovrà  essere  stretta  un  po’  di  più  , 
acciò  non  manchi  di  quella  necessaria  fermez- 
za , che  suole  acquistare  quando  se  ne  repli- 
cano 1 evoluzioni* 

Fasciatura  pel  salasso  al  piede. 

Y 

\ 

2x5.  bescrizione  — Nastro  a due  gomitoli; 
lungo  dieci  palmi  ; largo  un  pollice  — Pezzo. 
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quadrato  di  taffetà,  lungo,  e largo  un  polli- 
ce— Pezza  quadrata , lunga,  e larga  un  pol- 
lice, e mezzo; 

' 4 

Applicazione  — Situazione  anteriore  — Ap- 
plicato il  taffetà  , indi  J a pezza  quadrata  , che 
fa  le  veci  della  compressa  , vi  si  appone  il 
nastro  , che,  dopo  tre  giri  fatti  trasversalmen- 
te, si  passerà  alParticoiazione  del  piede,  dove 
sarà  fissato. 

Uso  — Si  rileva  dalla  denominazione. 
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; femore  § ig4-  — Apparecchio  di  Desault , per 

la  frattura  del  collo  del  femore  5>  192-  — Ap- 
parecchio per  la  frattura  trasversale  del  femore 
5.  191.  — Apparecchio  di  Jacopi  , per  la  frat- 
tura del  collo  del  femore  5-  ig4*  “ Fasciatura 
del  femore  5 5a. — E pei  la  lussazione  del  capo 
del  femore  — * 5.  JQ7. 

Fettucce  — 5.  3i. 
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Filaccia  — 5.4*  — Filaccia  informi  £.  6.  — IUicJttatf 
4*  — Stilale  j.  5.  f 
Fili  di  metallo  — $.  3i. 

Fionda  — S-  5i.  — Fionda  del  capo  J.  82.  — . A quat- 
tro capi,  per  1’  orecchio  $.  100.  — Fionda  dei 
collo  $.  106.—  Per  la  frattura  delle  ossa  na- 
sali : nota  al  §.  90.  — Fionda  laterale  della 

faccia  §•  99. 

Flessibili  _ Cateteri  S • io,  , e 12,  — Stecche  $.  55. 
Forbice  — i-  07. 

& 


Gabbia  — $.  33. 

Galeno  — ( Fasciatura  pe'  poveri  ^ a sei  capi  , di  ) 
5-  81. 

» 

Gamba  — Apparecchio  per  l1  amputazione  della  gam- 
ba §.  175.  — E per  la  frattura  .J»  200. 

Giri  — Concentrici , o circolari  44* 

Glomeri  , o ì c . 

Gomitoli  _ f 5-  4o.  , e 4j. 

Gwejo  ( fasciatura  per  la  frattura,  o lussazione 
della  ciavicoia  , di  ) $.  120. 

Grado  dello  stringimento  delle  fasce  , in  generate  5o. 

Gran  Copricapo  — $ 80. 

sprillo  — ( Macchina  del  Sig.  Polignani , per  la  pressio- 
ne permanente  dell’  arteria  femorale  , nelle  a* 
neurisme  degli  arti  inferiori,  n«di&*U  dal 
■6*  ) S* 


a.  H ih  • 


X io4  ) 

••  1 \ 

« * • , 

I 

1 • ' i • rt*  . 

Jacopi  — ..(  Apparecchio  per  la  frattura  del  collo  del 
femore  , di  ) 5*  19^’ 

Incarnatila  ( Fasciatura  ) §•  53* 

Jncrocicchiamento  — $•  4§- 
Inelastico  — ( Cinto  ) T^7* 

Inflessibili  — ( Stecche  ) §.  i3 3* 

Informi  — Filaccia  $•  6-  — Pezze  $•  3o. 

Inglese  — ( Cinto  con  molla  ) §•  i63. 

Inguinale  — Nodosa  doppia  §.  1 4 * - — Spica  doppia 
1 4 1 . — Spica  semplice  §.  i^o. 

Inguine — (Nodosa  dell’)  5-  i42" 

Interna — Faccia  della  fascia  §•  42,  — Stecche  inter- 
ne §.  33. 

Interassea  — §.  27. 

Intestino  retto  — ( Pessario  per  1’  ) §.  i4& 

Jfpocrate  — ( Berretta  d’  ) §•  72. 

L 


labbro  leporino  — Fasciatura  pel  labbro  leporino 

qT. .E  pel  labbro  leporino  in  ambedue  le 

labbra  §.  9*.  — Fasciatura  di  Thillay*  , pel 

labbro  leporino  92‘ 

Lacci  — -,  5--  3r- 

ìjelteia  I — ( Fasciatura  a ) %.  52. 

Limacce  — §•  3t. 

Linea  bianca  - ( Cinto  per  Pernia  della  ) §.  ?6h. 

Lingua  - Borsa  di  Pibrac  , per  la  lingua  §.  102.  — 
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Compressore  della  lingua  5-  *o3. 
Liquori  — $.  i37- 
Lunghette  — §•  19 


Macchina  del  sig.  Polignani  , per  la  pressione  perma- 
nente dell1  arteria  femorale  , nelle  aneurisme  de- 
gli arti  inferiori  5.  195.  — La  stessa  macchina, 
modificata  dal  sig.  Grillo  5.  196. 

Mammelle  — Compressore  delle  mammelle  5.  i3o.  — 
Elevatore  delle  mammelle  129. 

Mano  — Apparecchio  per  la  frattura  delle  falangi  del- 
le dita  della  mano  5.  184.  — Fasciatura  pel 
salasso  alla  mano  5.  186. 

Margini  della  fascia,  distinti  in  superiore,  ed  inferio- 
re 5.  42. 

Mascella  — Fasciatura  per  la  frattura  della  mascella 
inferiore  97. 

Maschera  — 5.  98. 

Metallo  — ( Fili  di  ) §.  3i. 

Metatarso  — ( Apparecchio  per  la  frattura  delle  ossa 
del  ) §.  2o3. 

Metodo  per  osservare  f andamento  dì  un’  offesa  , senza 
togliere  la  fasciatura  §.  61. 

Mezze  Croci  di  Malta  — §.  22. 

Molla  inglese  — ( Cinto  con  ) 5.  i63. 

Monocolo  — Destro  , e sinistro  §.  83. 

Monrò  ( Fasciatura  per  1’  operazione  dell’  ascite  , 
di  ) , i33. 

Menoniera  §.  97. 
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N 


Naso  *— 1 Elevatore  del  naso  §.  89.  — Fasciatura  per 
le  ferite  trasversoli  del  naso  87.  — E quella 
a T doppio  per  lo  stesso  oggetto  §.  88.  — 
Fasciatura  pel  naso  torto  §.  90. 

Nastri  e ì r „ 

\ S*  3i. 

Nastrini  J 

1 

Neonati  — ( Fasciatura  pel  cordone  ombelicale  de’  ) 
§,  i36. 

Nodi  — §.  5o. 

Nodosa  — dell’  inguine  , e Nodosa  doppia  inquinale 
142.  — Nodosa  per  la  parotide  §.  g5.  — 
Pel  perineo  §.  1^6.  — Nodosa  , e Nodosa  dop- 
pia delle  tempia  §.  78.  — Fasciature  nodose 

§■  43. 

Nuca  — ( Fasciatura  unitiva  , per  le  ferite  longitudi- 
nali della  ) §.  109. 


O 


Occhio  doppio  — §.  8 4- 

Olecranon  — ( Apparecchio  per  la  frattura  dell’  ) 

§'  is- 
omero — Apparecchio  per  1’  amputazione  dell’  omero 
§.  173.  — Apparecchio  per  la  frattura  obbliqua 
dell1  omero  §.  179.  — E per  quella  trasversale 
§.  178.  Apparecchio  per  la  lussazione  del  capo 
dell1  omero  §.  180.  — Braccialetto  di  latta  , o 

di  sola  , per  la  frattura  non  innestala  dell1  ome- 
ro §.  188. 


( 2«7  ) 

O tifatocele  — ( Cinto  per  1’  ) §.  164* 

Operazione  dell1  amputazione  §.  ij/j. 

Orecchio  — Fasciatura  a T , per  1’  orecchio  102. 

“*•“  Fionda  a 4*  capi,  per  l’orecchio  §.  100. 
Ossa  nasali  — ( Fionda  per  la  frattura  delle  ) nota 
al  §.  go. 

Otto  in  cifra  — §.  no. 

✓ • 

P 


Pala  — 206. 

Palla  — Del  Cinto  Erniario  §.  29.  , e i5?..  — Del 
Tornichetto  §.  29.  — Palle  di  cera  §,  io. 
e 12.  t 

Palmare  ( Stecca  ) $.  33.  , e 182. 

Plantare  ( Stecca  ) §.  33. 

Parotide  Fasciatura  per  la  parotide  . g5  §.  e 66. 

Nodosa  per  la  parotide  §.  g5. 

J arie  I.  — Apparecchi  , e Fasciature  in  generale  r 


pag.  9. 

Parte  II.  — Fasciature  del  capo,  e del  collo  : pag.  57. 

Parte  III.  — Fasciature  del  tronco  : pag.  94. 

Parte  IV.  — - Apparecchi  , e Fasciature  per  1’  estremi- 
tà , Superiori,  ed  inferiori:  pag.  i^i. 

Passive  — ( Torunde  ) §.  9. 

Patereccio  — ( Fasciatura  pel  ) $.  189. 

Perineo  — ( Nodosa  pel  ) J.  146. 

Possano  J.  14.  — Pessario  per  l’ intestino  rett# 
§t  148.  E per  la  vagina  delle  donne  §.  1 47 - 

Petto  Apparecchio  del  catetere  flessibile  , per  le  fi- 
stole penetranti  nel  petto  J.  128.  — Fasciatura 
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del  pello  5-  ^2.  — - Fasciature  della  parte  me- 
dia, ed  inferiore  del  petto  5-  124.  — Fascia- 
ture detta  parte  superiore  del  petto  §.  n3. 

Pezze  ■—  §.  i5.  — Pezze  informi  §.  3o.  — Sfioccate 
24.  Quadrate  §.  28. 

Piastre  di  piombo  §.  16. 

Pibrac  — ( Borsa  per  la  lingua  , di  ) §.  102. 

Piceo  — ( Empiastro  ) 25. 

Piede  — Apparecchio  per  la  frattura  delle  falangi 
delle  dita  del  piede  §.  204.  — Fasciatura  di 
Bruehner  pc’  piedi  torti  congeniti  §.  2o5.  *— 
Fasciatura  pel  salasso  al  piede  2i3. 

Piramide  Inversa  — §.  8. 

Polignani  — Macchina  del  Sig.  Polignani  , per  la 
pressione  permanente  dell’  arteria  femorale , nelle 
aneurisme  delle  estremità  inferiori  §.  ig5.  — - 
La  stessa  macchina  , modificata  dal  Sig.  Grillo 
§.  198.. 

Posteriore  — ( Stellata  ) §.  117.  Stecche  posteriori 

S-  33, 

Poveri  — Fasciature  de’  poveri,  in  generale  §.  212  — 
Fasciatura  di  Galeno  , a 6.  capi  |,  pe’  poveri 
§■  81. 

Principio  — Dell’  applicazione  delle  fasce , in  generale 
§.  49*  — Della  fascia  5-  41,  > e 42, 

Pulviscolo  — §.  i3. 

Punti  fissi  delle  fasce  §.  44* 

I 

Q 

Quadrate  — ( Pezze  ) §.  18. 

Quadriga  — jj.  128. 
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K 

Raschiate  — ( Filaccia  ) §.4* 

Regole  — Per  avere  una  buona  fascia  §.  fa.  — per 
togliere  gli  apparecchi  §. 

Rotula  — ( Apparecchio  per  la  frattura  della  ) §.  199, 


Sacchetti  — 5.  70. 

Sagittale  — ( Fasciatura  ) §.  74. 

Scafa  — §.  73. 

Scapola  Fasciatura  per  le  ferite  nella  scapola,  e sue 
adjacenze  §.  123. 

Scapolare  — § 125. 

Scuitcto  — ( Fasciatura  di  ) 5.  171. 

Sedia  con  le  grucce  § 209; 

Semplice  - Fascia  §.  ^ . _ Spica  J.  , r f . _ Spica 

semplice  inguinale  §.  ifa.  _ Stellata  semplice 
5.  ii  6. 

Serretta  — . ( Cinto  a ) 162. 

Sfilate  — ( Filaccia  ) § 5. 

Sfioccate  — ( Pezze  ) S-  *24- 
Sindone  — 5.  28. 

Smistr*  _ Cinto  semplice  a sinistra  §.  1 60,  _ Spica 
semplice  sinistra  5.  i»4. 

Situazione  in  generale  __  Dell’infermo  $.  47.,  e 5r. 

Della  parte  affetta  §-  45 — Del  Professore  J.  46. 
Sospensiva  ( Fasciatura  ) §.  n0m 
Sospensorio  _ 5.  5a.  , no.,  e 166. 


( aio  ) 

* 

Sottocosaa  del  cinto  erniario  §.  i55. 

Spica  — Doppia  §‘  n5. — Doppia  Inguinale  §.  r|t.  •_ 
Semplice  5-  n4*  — Semplice  Inguinale  §.140. 

Spille  — §.  3;.,  e 5o. 

Spica  rovesciata  §■  65. 

Spirale  — ( Fasciatura  ) §.  $2. , e 65. 

Spugna  — nota  al  $,  14. 

Stampelle  — $.  208. 

Stecche  — $.33.  — Anteriori  , e posteriori  : esterne  , ed 
iuterne  : flessibili  , ed  inflessibili;  palmare,  e 
plantare  33* 

Steccone  — $ 191. 

Stellata  — $ 52.  — Anteriore,  e posteriore  §.  117.  m 
Doppia  5.  118.  — Semplice  5-  116. 

Storta  — 5.  207. 

Stringimento  — Grado  dello  stringimento  delie  fasce,  ia 
generale  §.  5o. 

Strisce  di  empiastro  attaccaticcio  , o adesivo  §.  ìs. 

Stuello  — 5-  9* 

Supplemento  — pag.  190. 

Suture  cruenti  — $• 

T 

T — Fasciatura  a lettera  T 5-  5a.  — - E per  l’orecchi© 
$.  ioi.  — A T doppio  , per  le  ferite  trasvsrsali 
del  naso  88. 

Taffetà  — Inglese,  e nostrale  J*  25. 

Tampa  — §.  29. 

Tempia  — ( Nodosa  , e Nodosa  doppia  delle  ) 5.  78. 

— Fasciatura  di  Thiliaye  , pel  labbro 
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rino  5.  92,  — Fasciatura  unitiva  di  Thiiiaye 

J.  63. 

Tortanetto  — 5-  21. 

Tornichelto  — ( Palla  del  ) §.  29. 

Torunde  — Attive,  e passive  5.  9.,  e io. 

Traverse  — 36. 

Travette  — *55. 

Triangolare  — §.  n 9. 

Tronco  — ( Fasciature  del  ) pag.  94* 

Jiiii  di  argento  5*  l0-  > e 12. 

U 

Unguenti  — $•  S7. 

Unitiva  — Fasciatura  5.  53.  _ Fasciatura  Unitiva  con 
due  lunghette  5.  62.  — Fasciatura  unitiva  per 
le  ferite  longitudinali  $.  54.  , e 16S.  — E pe* 
le  trasversali  5.  5$,  e 168. 

1 V 

Pagina  delle  donne  — ( Pessario  per  la  ) §. 

Vescica  nota  al  5-  *4*  Apparecchio  del  catetere 
flessibile  in  vescica  di  uomo  5.  211. 
f iceconti  — ( Apparecchio  di  Baumeres,  per  la  frat- 
tura del  collo  del  femore,  migliorato  dal  Sig- ) 

5-  193. 

eseicante  Fasciatura  pel  vescicante  al  braccio  $•  1S7* 


ERRORI 


CORREZIONI 


Linea 


5.. 

14. 

la  riunione  dfe’ 

rimedj 

Sy. 

2. 

( 5-  52.  ) 

46. 

1. 

II 

no. 

n. 

ov’  è apposta..  La 

- 

borsa 

18. 

da  sotto  in  sopra 

*74- 

SO, 

* 

artei 

1’  applicazione  de’  rimcdj 

C J.  42.  > 

crii’  A opposta  alla  borsai 

da  sopra  in  sotto 
arteria 


